



Index of Types 
OA2 to 2AF4B/2DZ4 


For key to symbols, see sheet Index of Types 1 


Type 


Sheet 


& Date 

0A2 

F 

Data 1, 11-54 


F 

Data 2, 12-47 

0A3 

F 

Data, 4-56 


F 

Circuits CE-8963 

0A3A . . . 

F 

Data 1 & 2,10-63 

0A4G . . . 

F 

Tent. Data, 4-38 

OB2 

F 

Data, 1-55 

OC2 

F 

Tent. Data, 7-58 

OC3 

F 

Data, 4-56 

OC3A . . . 

F 

Data, 10-63 

0D3 

F 

On back of OC3 



sheet 

0D3A . .. 

F 

Data, 10-63 

OZ4 

R 

Data Chart, 2-70° 

OZ4A . . . 

R 

Data, 3-61 

1 A3 

R 

Data Chart, 2-70° 

1A5GT . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

1AD2 . . . 

R 

Data, 6-66 

1B3GT . . 


See 1G3GT/ 



1B3GT 

1BC2 . . . 

R 

Suppl. Listing, 

4-71 A 

1BC2A . . 

R 

Suppl. Listing, 

4-71 A 

1BY2A . . 

R 

Suppl. Listing, 

4-71 a 

1C21 ... 

F 

Tent. Data,12-42 

1EP1 ... 

C 

Tent. Data 1 & 2, 
6-56 


C 

Curve 92CM-8938 


C 

Curve 92CM- 



8975R1 

1EP2 ... 

C 

Data & Curve 
92CM-9189 

1EP11 .. 

C 

Data & Curve 
92CM-9188 

1G3GT/ 
1B3GT.. 

R 

Data 1&2, 7-65 

1G3GTA. 

R 

Suppl. Listing, 
4-71* 

1G3GTA/ 
1G3GT. . 

.R 

Suppl. Listing 
4-71* 

1K3/1J3 . 

.R 

Data 1&2,3-64 


Type 

:\ 0< * Sheet 



& Date 

1K3A. . 

R 

Suppl. Listing, 

1K3A/ 


4-71* 

1J3 . . 

R 

Suppl. Listing, 
4-71* 

1L4 ... 

• D 

Tent. Data, 6-42 

1L6 ... 

. R 

Data Chart, 

2-70 D 

1N5GT . 

• R 

Data Chart, 

2-70° 

1P21 . . . 

■ P 

Data 1to7, 8-69 

1P22 . . . 

■ P 

Data 1, 10-63 


P 

Outline 

CE-6264R7 


P 

Data 3, 10-63 


P 

Curve 

92CS-9680 

1P28 . . . 

• P 

Data 1 to 5, 

4-66 

IP 28 A 

. P 

Data, 4-66 

1P29 . . . 

. P 

Data 1&2, 3-61 

1P37 . . . 

• P 

Data 1&2, 3-61 

1P39 . . . 

• P 

Data, 8-47 

1P40 . . . 

• P 

On 1P39 sheet 

1P41 . . . 

• P 

Data, 2-57 


P 

Curve 92CM- 
5217R3 

1P42 . . . 

. P 

Data 1&2, 8-60 

1R5 ... 

• R 

Data Chart, 

2-70° 

1S4 . . . . 

• R 

Data Chart, 

2-70° 

1S5 . . . . 

. R 

Data Chart, 

2-70 D 

1T4 . . . 

. R 

Data Chart, 

2-70° 

1U4 ... 

. R 

Data Chart, 

2-70 D 

1U5 . . . 

. R 

Data Chart, 

2-70° 

1V2 . . . 

. R 

Data, 8-57 

1X2B*. . 

. R 

Data, 1-62 

Use 1X2B/1X2A 

2A3 . . . 

2AF4B/ 

. R 

Data Chart, 

2-70° 

2DZ4.. 

. R 

Suppl. Listing, 
4-71* 
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Index of Types 
2AH2 to 3B2 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type 

<i>°° Sheet 

Type 


AO* Sheet 



& Date 

& Date 

2AH2 . 

R 

Data, 1-63 

2F21 . . 

C 

Tent. Data, 

2AP1A 

C 

Data 1&2, 7-45 



6-46 

2AS2 • 

R 

Data, 3-64 


C 

Outline & Notes 

2AS2A 

R 

Suppl. Listing, 



CE-6653 



4-71 A 

2FH5 

R 

On 2ER5 sheet 

2AV2 . 

R 

Data, 9-65 

2FS5 . . 

R 

On 2ER5 sheet 

2BJ2 . . 

R 

Data, 9-65 

2GK5 . . 

R 

On 2ER5 sheet 

2BN4A 

R 

Suppl. Listing, 



Use 2GK5/2FQ5A 



4-71 A 

2GU5 . . 

R 

On back of 

2BP1 . . 

. C 

Data, 9-50 



2ER5 sheet 


C 

Circuit 

2HQ5 . . 

R 

Suppl. Listing, 



CE-6777R1 



4-71 A 


C 

Curve 92CM- 

2K26 . . 

T 

Tent. Data 1&2, 




6748R1 



11-48 

2BP11 

C 

Data, 9-50 


T 

Outline & Notes 

2BU2 . . . 

R 

Data 1&2, 11-70 



CE-6986VB 



Use 2BU2/2AH2 


T 

Coupling 

2C39A . 

T 

Data Chart, 



Arrangement 



11-69* 



CE7008VB 

2C39WA . 

T 

Data Chart, 


T 

Curve CE-7003T 



11-69* 

2X2A . . . 

T 

Data, 9-55 

2C40 # .. 

T 

Data Chart, 

3A2 .... 

R 

Data Chart, 



11-69* 



2-70° 

2C43 . . . 

T 

Data Chart, 

3A3A # 

R 

Data, 6-66 



11-69* 



Use 3A3B 

2CN3A . . 

R 

Data, 11 -70 

3A3C . . . 

R 

Suppl. Listing, 

2CW4 . . . 

R 

On 2CN3A sheet 



4-71 A 

2CY5 . . . 

R 

On 2CN3A sheet 

3A4 .... 

D 

Data, 12-44 

2D21 . . . 

F 

Data, 6-48 


D 

Curve 92C-6370 


F 

Curve 

3A5 .... 

D 

Tent. Data, 



CE-6534T2 



6-42 


F 

Curve 92CM- 


D 

Curve 



6531R1 



92C-6376 

2DS4 . . . 

R 

On back of 

3AF4A # . 

R 

Data, 6-64 


2DV4 . 


2CN3A sheet 
On back of 


Use 3AF4A/ 




2CN3A sheet 

3AL5 . .. 

R 

On 3AF4A sheet 

2E24 . . 

T 

Data Chart, 

3AP1A . 

C 

Data, 6-46 



11-69* 

3AQP1 .. 

C 

Data, 10-60 

2E26 .. 

T 

Data Chart, 

3AT2 . . . 

R 

Data, 6-64 



11-69* 

3AT2B . . 

R 

Suppl. Listing, 

2EG4 . . 

R 

Suppl. Listing, 



4-71 A 



4-71 A 

3AU6 . . . 

R 

Data, 11-70 

2EN5 . . 

R 

Data Chart, 

3AV6 . . . 

R 

On 3AU6 sheet 



2-70° 

3AW2A . 

R 

Suppl. Listing,4-71 

2ER5 . . 

R 

Data, 12-65 

3B2• . . . 

R 

Data Chart,* 2-70° 




Electronic 

Components 


INDEX OF 
TYPES 2 4-71 






Index of Types 
3B28 to 3JP1 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type 


* 0 * Sheet 


& Date 

3B28 ... 

T 

Tent. Data 1&2 # 
2-52 

3BA6 . . . 
3BC5/ 

R 

On 3AU6 sheet 

3CE5 . . . 

R 

Suppl. Listing, 
4-71* 

3BN2A .. 

R 

Suppl. Listing, 
4-71* 

3BN4A . . 

R 

On 3AU6 sheet 

3BN6 . . . 

R 

On back of 

3AU6 sheet 

3BP1A .. 

C 

Data 1&2, 7-45 

3BU8/ 

C 

Curve 92CM- 
6412R1 

3GS8 . . . 

R 

On back of 

3AU6 sheet 

3BW2 . .. 

3BW2/ 

3BS2A/ 

R 

Data 1&2/I1-70 

3BT2 .. 

R 

Suppl. Listing, 
4-71 A 

3BY6. 

. R 

Data, 11-70 

3BZ6 . . . 

R 

On 3BY6 sheet 

3C23 . . . 

F 

Data, 4-56 


F 

Curve CE-6703T2 

3C33 ... 

T 

Data Chart, 

T1-69 * 

3C45 ... 


See 6130/3C45 

3CA3 . . . 

3CB6/ 

R 

Suppl. Listing, 
4-71* 

3CF6 . . . 

R 

On 3BY6 sheet 

3CN3A . 

R 

Data, 9-68 

3CN3B .. 

R 

Suppl. Data, 
4-71* 

3CS6 . . . 

R 

Data, 9-68 

3CU3A . . 

R 

Data 1&2, 11-70 

3CX3 ... 

R 

Suppl. Listing, 
4-71* 

3CY5 . . . 

R 

Data, 9-68 

3CZ3 # .. 

R 

Data, 9-68 

3D22A .. 

F 

Data 1 to 3,7-55 


F 

CurveCE-6483T3 


F 

Curves 

CE-6865T1- 

6830T 


Type 

Sheet 



& Date 

3DB3 . . . 
3DB3/ 

R 

Data 1&2,11-70 

3CY3. . . 

R 

Suppl. Listing, 
4-71 A 

3DC3 . . . 

R 

Suppl. Listing, 
4-71 A 

3DF3 . . . 

R 

Data 1&2, 11-70 

3DG3 . • . 

R 

Data 1&3, 5-61 

3DJ3 . . . 

R 

Data 1&2, 11-70 

3DK6 . . . 

R 

Data, 2-64 

3DT6A . . 

R 

On 3DK6 sheet 

3DZ4 . . . 

R 

On back of 3DK6 
sheet 

Use 3AF4A/ 
3DZ4 

3E29 ... 

T 

Data Chart, 
11-69* 

3EA5 # . . 

R 

On back of 

3DK6 sheet 

3EH7 # . . 

R 

On back of 

3DK6 sheet 

Use 3EH7/ 
XF183 

3EJ7®... 

3ER5, 

R 

Data, 2-64 

Use 3EJ7/ 

XF184 

3FH5 . . . 
3FS5, 

R 

On 3EJ7 sheet 

3GK5 . . 

R 

On back of 

3EJ7 sheet 

3GS.. 

3HM5/ 

R 

Data, 10-66 

Use 3BU8/ 

3GS8 

3HA5 . . 

R 

On 3GS8 sheet 

3HQ5 . .. 

R 

Suppl. Listing, 
4-71 A 

3HS8 . . . 

R 

On 3GS8 sheet 

3JC6 # . . . 

3JC6A, 

R 

On back of 

3GS8 sheet 

3JD6* . . 

R 

On back of 

3GS8 sheet 

3JP1 . ... 

C 

Data 1&2,8-51 


C 

Curve 92CM- 
7671 



in 


Electronic 

Components 


INDEX OF 
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Index of Types 
3JP7 to 4ES8 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


3JP7 . . 
3KP1 . 


3V4 .. 
3WP1 . 


*P Sheet 
tr & Date 

C Data, 8-51 
C Data 1&2, 4-56 
C Curve 92CM- 
7191R2 

C Curve 92CM- 
6658R 2 


3KP4® . . 

C 

Data, 11-58 

3KP7 ... 

C 

On 3KP4 sheet 

3KP11 . .. 

C 

On 3KP4 sheet 

3KP16* . 

c 

On back of 
3KP4 sheet 

3KT6 . . . 

R 

On back of 3G£ 
sheet 

304 .... 

R 

Data Chart, 
2-70 D 

3Q5GT . . 

R 

Data Chart, 
2-70° 

3RP1 ... 

C 

Data, 9-55 

3RP1A . . 

C 

Tent. Data 

1&2, 7-55 


Curve 92CM- 
7143R1 
Data Chart, 

2-70 d 

Data Chart,2-70° 
Tent. Data 
1&2,4-57 
Circuit CE-9131 
Curve 

92CM-9158 


4AU6 . . . 
4AV6 . . . 
4BC5 # . . 
4BC8 ... 

4BL8 # .. 


4BN6 . . . 

4BQ7A . 
4BS8 ... 
4BU8 # . . 


4BZ6 ... 

4BZ7 . . . 

4CB6 . . . 

4CS6 ... 
4CX250F 

4CX1000A 

4CX5000A 

4CY5 # . . 


P Sheet 

& Date 

Data, 5-62 
On 4AU6 sheet 
On 4AU6 sheet 
On back of 
4AU6 sheet 
On back of 
4AU6 sheet 
Use 4BL8/ 
XCF80 
On back of 
4AU6 sheet 
Data, 5-62 
On 4BQ7A sheet 
On 4BQ7A sheet 
Use 4BU8/ 

4GS8 

On back of 
4BQ7A sheet 
On back of 
4BQ7A sheet 
On back of 
4BQ7A sheet 
Data ,3-64 
See 7204/ 
4CX250F 
See 8168/ 
4CX1000A 
See 8170/ 
4CX5000A 
On 4CS6 sheet 


3WP2* . . 

C 

Data, 4-57 

4D21 .... 


See 4-125A/4D21 

3WP11 .. 

C 

qrn 3WP2 sheet 

4DE6 . . . 

R 

On 4CS6 sheet 

3X3000F1 


See 8239/ 

4DK6 . . . 

R 

On back of 



3X3000F1 



4CS6 sheet 

4-65A .. . 


See 8165/ 

4DT6A . . 

R 

On back of 



4-65A 



4CS6 sheet 

4-125A/ 



4E27A/ 



4D21 . . . 

T 

Data Chart, 

5-125B . 

T 

Data Chart, 



11-69* 



11-69* 

4-250A / 



4EH7 # . . 

R 

Data, 3-64 

5D22 . . . 

T 

Data Chart, 



Use 4EH7/ 



11-69* 



LF183 

4-400A .. 

T 

Data, 9-62 

4EJ7® . . . 

R 

On 4EH7 sheet 



See also 



Use 4EJ7/ 



8438/4-400A 



LF184 

4-1000A . . 

T 

See 8166/ 

yiinnn a 

4ES8 # . . 

R 

On 4EH7 sheet 


in 


Electronic 

Components 


INDEX OF 
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Index of Types 
4ES8 to 5HZ6 


For key to symbols, see sheet Index of Types 1 


Type Sheet 

& Date 

4ES8 # ... Use 4ES8/ 
XCC189 

4EW6 ... R On back of 
4EH7 sheet 

4GK5 . . . R Suppl. Listing, 

4-71 A 

4GM6 ... R On back of 
4EH7 sheet 

4HM6 . . . R Data, 8-63 
4HQ5 ... R Suppl. Listing, 
4-71 A 

4HS8 . .. R Data, 3-64 
4JC6* .. . R Data, 10-66 
4JC6A . . R On 4JC6 sheet 
4JD6 ... R On 4JC6 sheet 
4JH6 ... R Suppl. Listing, 

4- 71 A 

4KE8 ... R On 4JC6 sheet 
4KT6 ... R On 4JC6 sheet 
4X1500 . See 7035/4X150D 
4X500A . T Data Chart, 

11-69* 

5-125B .. See 4E27A/ 

5- 125B 

5ABP1 . . C Tent. Data 
1 &2, 6-53 

C OutlineCE-7842 
C Curve 92CM-7910 

5ABP4* . C Data, 11-55 
5ABP7* . C On 5ABP4 sheet 
5ABP11 . C On 5ABP4 sheet 
5ADP1 . . C Tent. Data 
1&2, 12-56 
C Curve 92CM- 
9099 

C Curve 92CM- 
6820R1 

5AM8 ... R On back of 
4JC6 sheet 

5AN8 ... R On back of 4JC6 
sheet 

5AQ5 ... R On back of 
4JC6 sheet 

5AS4A... R Tent. Data,4-57 
5AS8 . . . R Data, 7-61 
5AT8 ... R On 5AS8 sheet 


Type 


Sheet 


cF & Date 

5AUP24 . 

C 

Data 1&2, 9-58 


C 

Curve 92CM- 
8343R1 

5AV8 . . . 

R 

Data, 7-61 

5AZ4 . . . 

R 

Data Chart,2-70° 

5AZP4 .. 


Data 1 to 6,2-69 

5B8 .... 

R 

Tent. Data 

1&2,9-58 

5BC3A . . 

R 

Data 1 to 4,4-65 

5BE8 . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

5BK7A . 

R 

Data, 2-59 

5BP1A .. 

C 

Data 1,7-45 

5BQ7A . . 

R 

On 5BK7A sheet 

5BR8 . . . 

R 

On 5BK7A sheet 
Use 5BR8/5FV8 

5BT8 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

5BW8 . . . 

R 

Data, 7-61 

5C21 ... 


See C6J/5C21 

5CG8 ... 

R 

Data, 7-61 

5CL8A . . 

R 

On 5CG8 sheet 

5CM8 # . . 

R 

On 5CG8 sheet 

5CP1A .. 

C 

Data 1&2, 10-51 


C 

Outline 

CE-6408R4 


C 

Curve 92CM-6821 

5CP11A . 

C 

Tent. Data,4-47 

5CQ8 . . . 

R 

On back of 

5CG8 sheet 

5CZ5 . . . 

R 

On back of 

5CG8 sheet 

5D22 . . . 


See 4-250A/5D22 

5DJ4 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

5EA8 . . . 

R 

Data ,5-62 

5EU8 . . . 

R 

On 5EA8 sheet 

5EW6 . . . 

R 

On 5EA8 sheet 

5FG7 . . . 

R 

On back of 

5EA8 sheet 

5FP4A .. 

C 

Data 1 &2,8-63 

5FP7A .. 

C 

Data, 8-51 

5FV8 . . . 

R 

On back of 

5EA8 sheet 

5GH8A . . 

R 

Data, 9-68 

5GM6 . . . 

R 

On 5GH8A sheet 

5GX6 . . . 

R 

On 5GH8A sheet 

5HZ6 . . . 

R 

On back of 5GH8A 
sheet 


I n irp/Fl Electronic 
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Index of Type* 
5J6 to 6AN4 


For key to symbols, see sheet Index of Types 1 


Type 


3 Sheet 

Type 


Sheet 



& Date 


c f & Date 

5J6 .... 

R 

On back of 

6A8 .... 

R 

Data Chart, 2-70° 



5GH8A sheet 

6AB4 . . . 

R 

Data, 5-52 

5KE8 . . 

R 

On back of 



See also 



5GH8A sheet 



6664/6AB4 

5MQ8 . . 

R 

On back of 

6AC7 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 



5GH8A sheet 

6AD10. . 


Suppl. Listing, 

5R4GYB 

D 

Data 1 to 4,7-61 



4-71* 

5T8 ... 

R 

Data, 4-56 

6AF3 . . . 

R 

Data, 10-59 

5U4G . 

R 

Data Chart,2-70° 

6AF4 . .. 

R 

Data, 11-54 

5U4GB . 

R 

Data 1 to 3,7-61 

6AF4A .. 

R 

Data, 5-61 

5U8 ... 

R 

Data, 3-55 


R 

Curve 92CM- 7756 

5UP1 . . 

C 

Tent. Data, 


R 

Curve 92CM- 



12-46 



7759R1 


C 

Circuit 



Use 6AF4A/6DZ4 



CE-6819 

6AF6G . . 

R 

Data, 12-44 


C 

Curve 92CM- 

6AF11 .. 

R 

Data, 5-65 



6808 

6AG5 . .. 

R 

Data, 1-55 


C 

Curve 92CM- 


R 

Curve 92CM- 



6810 



6399R2 

5UP7 . . 

C 

Data, 9-65 

6AG7 . . . 

R 

Data 1&2, 11-52 

5UP11 . 

C 

On 5UP7 sheet 


R 

Curves 

5UP31 . 

C 

On 5UP7 sheet 



CE-6035T1 & 

5V3A . . 

R 

Data, 7-61 



CE-6036T1 



Use 5V3A/ 

6AH4GT 

R 

Data Chart, 2-70° 



5AU4 

6AH6 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

5V4GA. 

R 

Tent. Data,7-58 

6AK5 . . . 

R 

Data, 9-55 


R 

Outline 


R 

Curve 92CM-6504 



CE-9549R1 & 



Use 6AK5/EF95 



Curve 92CS- 

6AK6 . . . 

D 

Tent. Data 10-43 



6110R1 


D 

Curve 92C-6449 

5V6GT . 

R 

Data, 7-58 

6AL3 # . . 

R 

Data, 3-62 

5WP11 . 

C 

Tent. Data 



Use 6AL3/EY88 



1&2, 2-49 




5X8 . . . 

R 

Data, 3-55 

6AL5 . . . 

R 

Data, 5-54 

5Y3GT . 

R 

Data 1&2,7-61 


R 

Curve 92CM-6561 

5Y4GA . 

R 

Data Chart,2-70° 



wee aiso 

6663/6AL5 

5Y4GT . 

R 

Data Chart,2-70° 

6AL7GT . 

R 

Data Chart,2-70 D 

523 ... 

R 

Data Chart, 2-70° 

6AL11 .. 

R 

Data 1, 10-66 

5Z4 ... 

R 

Data Chart,2-70° 


R 

Data 2&3, 8-64 

5ZP16 . 

C 

Data 1&2, 7-58 

6AM4 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 


C 

Outline & Notes 

6AM8A . 

R 

Data 1,10-59 



CE-7574R2 


R 

Curve 92CS- 


C 

Curve 92CM- 



8504R1 



7576R1 


R 

Curve 92CM- 

6A7 ... 

. R 

Data Chart, 



10244 



2-70° 

6AN4 . . . 

R 

Tent. Data, 6-57 


Electronic 

Components 


INDEX OF 
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Index of Typos 
6AN8A to 6BE3 



For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type 

if? Sheet 

Type 


*0* Sheet 




& Date 


4 

? & Date 


6AN8A . . 

R 

Data 1 to 3,1 -61 

6AZ8 . . 

. R 

Tent. Data 


6AQ5A . . 

R 

Data 1&2.11-58 



1&2, 3-55 




See also 


R 

Curve 92CM- 




6669/6AQ5A 



8519 


6AQ6 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 


R 

Curve 92CM- 


6AQ7GT 

R 

Data Chart,2-70° 



8521 


6AR5 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 


R 

Curve 92CM- 


6AR11 .. 

R 

Data 1&2,1-63 



8523 


6AS5 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

6B8 ... 

. R 

Data Chart, 2-70° 


6AS6 . . . 

D 

Tent. Data, 2-50 

6610 .. 

. R 

Data 18t2,1-63 



D 

Curve 92CM- 

6BA3 . . 

. R 

Data, 4-65 




7401; -7408 

6BA6 .. 

. R 

Data, 3-61 



D 

Curve 92CM- 


R 

Curve 92CM- 




7404R1 



6609 


6AS7G . . 

D 

Data, 5-55 


R 

Curve 92CM- 



D 

Curve 92CM- 



6620 




6618 



Use 6BA6/EF93 


6AS8 . . . 

R 

Tent. Data, 5-54 



See also 







6660/6BA6 



R 

Curve 92CM- 

6BA7 . . 

. R 

Tent. Data,9-48 




8206 


R 

Curve 92CM- 


6AS11 .. 

R 

Data 1 & 2, 1 -63 



6982R1 


6AT6 .. . 

R 

Data, 9-55 


R 

Curve 92CM- 



R 

Curve 92CM- 



6980R2 




6610 

6BA8A . 

. R 

Tent. Data 


6AT8A . . 

R 

Data, 8-60 



1&2, 6-57 


6AU4GTA R 

Data, 8-59 


R 

Curve 92CM- 


6AU5GT 

R 

Data 1,11-54 



9339; -8646 



R 

Curve 92CM- 

6BA11 . 

. R 

Data, 6-64 




7355 

6BC4 .. 

. R 

Tent. Data,6-54 


6AU6A . . 

R 

Data 1 to 4,10-60 


R 

Curve 92CM- 


6AU8A . 

R 

Data 1 to 3,1 -62 



8241 


6AV5GA 

R 

Data Chart, 2-70 u 

6BC5 .. 

• R 

Data, 3-55 


6AV6 . . . 

R 

Data, 8-59 



Use 68C5/6CE5 


6AV11 . . 

R 

Suppl. Listing, 

6BC7 . . 

. R 

Tent. Data, 3-54 




4-71 A 

6BC8 . . 

. R 

Data 1, 10-66 


6AW8A 

R 

Data 1 to 4,1 -62 


R 

Curve 92CM- 


6AX3 . . . 

R 

Data, 5-62 



8789 


6AX4GTB 

R 

Data, 3-61 


R 

Curve 92CM- 


6AX5GT 

R 

Tent. Data 



8788R1 




1&2, 2-50 



Use 6BC8/ 



R 

Curve 92CM- 



6BZ8 




7382 

6BD6 . . 

. R 

Data Chart, 2-70° 


6AX8 . . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

6BD11 . 

. R 

Data, 5-65 


6AY3B . . 

R 

Data, 10-64 

6BE3 . . 

. R 

Data, 4-64 


6AY11 .. 

R 

Data, 6-64 



Use 6BE3/6BZ3 



Electronic 

Components 


INDEX OF 
TYPES 4 






Index of Types 
6BE6 to 6C5 


For key to symbols, see sheet Index of Types 1 


Type .v'°° Sheet 
& Date 

6BE6 ... R Data, 5-61 

Curve 92CM- 
6625; -6601 

6BF5 ... R Data Chart, 2-70° 
6BF6 ... R Data Chart, 2-70° 
6BF11 .. r Data 1,10-66 

Data 2 to 4, 4-66 
6BG6G . R Data Chart, 2-70 D 
6BG6GA* R Data Chart, 2-70° 
6BH3A . . R Data, 10-64 
6BH6 ... R Data, 9-55 

R Curve 92CM- 
6892; -6893 
See also 
6661 /6BH6 

6BH8 . . . R Data Chart, 2-70° 

6BJ3- R Data, 6-64 

6BJ6- R Data, 9-55 

Curve 92CM- 
6867; -6870 
See also 
6662/6BJ6 

6BJ7- R Data, 10-59 

6BJ8-R Tent. Data 

1&2, 7-58 
Curve 92CM- 9535 
6BK4B . . R Data 1,9-65 
R Data 2, 9-67 

6BK4C/ 

6EL4A R Suppl. Listing, 
4-71 A 

6BK5 . .. R Data Chart, 2-70° 
6BK7B . . R Data, 2-59 

R Curve 92CM- 
9764 

6BL7GTA R Tent. Data, 4-58 
R Curve 92CM- 
9526 

6BL8* .. R Data, 5-62 

Use 6BL8/ ECF80 

6BM8/ 

ECL82 . . R Data, 5-65 
6BN4A .. R Data, 1-62 

R Curve 92CM- 9941 
6BN6 . .. R Data 1 to 4, 8-60 
Use 6BN6/6KS6 


Type C 0 Sheet 

ejf" & Date 

6BN8 ... R Data, 8-59 

R Curve CE-9364T 
R Curve 92CM- 
9365 

6BQ5 ... R Tent. Data, 6-59 
R Curve 92CM- 
9903 

Use 6BQ5/EL84 

6BQ6GTB 

6CU6 .. . R Data 1&2,1-62 
6BQ7A . . R Data 1&2,1-62 
Use 6BQ7A/ 
6BZ7/6BS8 

6BR8A . . R Data, 2-67 
Use 6BR8A/ 
6FV8A 

6BS3A .. R Data, 10-64 
6BS8 ... R Data Chart, 2-70° 
6BU8 ... R Data, 1-62 

R Curve 92CM- 

9428; -9433 

6BV8 ... R Data Chart, 2-70° 

6BV11 .. R Suppl. Listing, 

4-71 A 

6BW4 ... R Data Chart, 2-70° 

6BW8-R Data, 7-61 

6BX7GT .. R DataChart,2-70° 

6BY5GA R Data Chart, 2-70 D 
6BY6 ... R Tent. Data, 3-54 
R Curve 92CM-8140 

R Curve 92CM-8138 

6BY8 ... R Tent. Data 1,9-58 

R Curve 92CS- 

9616 

6BZ6 ... R Data,8-59 

R Curve 92CM- 

8508R2 

R Curve 92CM- 

Q4Q CD1 

6BZ7 ... R Data 18t2,1-62 

Use 6BQ7A/ 
6BZ7/6BS8 

6C4 - R Data 1,11-54 

R Curve 92C- 6378 

6C5 - R Data Chart, 2-70° 


mof/i 


Electronic 

Components 


INDEX OF 
TYPES 5 4-71 






Index of Types 
6C6 to 6DE7 


For key to symbols ; see sheet Index of Types 1 


T ype ^ Sheet 

cjP & Date 

6C6.6C9 . R Data Chart, 2-70° 
6CA4 ... R Data 1&2, 8-60 
6CA5 ... R Data, 7-61 
6CB5A .. R Data, 8-59 
R Outline 
CE-8988R1 
R Curve 92CM-8436 
6CB6 . . . R Data, 3-55 

R Curve 92CM-7378 
6CB6A R Tent. Data, 4-59 
R Curve 92CM- 
9854 

Use 6CB6A/6CF6 
See also 
6676/6CB6A 

6CD6GA R Tent. Data, 10-56 
R Outline 
CE-9012 

R Curve 92CM-9016 
6CE3 .. . R Data, 2-69 

Use 6CE3/6CD3 
6CG3 . . . R Data, 2-69 

Use 6CG3/ 6BW3 
6CG8A . R Data, 3-61 
6CH8 ... R Data Chart, 2-70° 

6CJ3-R Data, 12-68 

Use 6CJ3/ 6CH3 
6CK3 . . . R Data, 8-69 
6CK4 .. . R Data Chart, 2-70° 
6CL3 . . . R Data, 12-66 
6CL6 . . . R Tent. Data,9-52 
R Circuit CE-7804 
R Curve 92CM-7802 
R Curve 92CM- 7808 
See also 
6677/6CL6 

6CL8A . R Data 1&2,10-59 
6CM3 . .. R Data, 4-67 
6CM6 ... R Tent. Data 
1&2.9-58 

6CM7 . . . R Data 1 to 3, 5-61 
6CM8 . . . R Data Chart,2-70° 
6CN7 ... R Data, 1-63 
6CQ4 ... R Data, 5-62 

Use 6DE4/6CQ4 


Type :\ 0<V Sheet 

cf & Date 

6CQ8 . .. R Data 1 to 4, 3-61 
6CR6 . .. R Data Chart, 2-70° 
6CS6 . . . R Data, 8-56 

R Curve 92CM-8922 
6CS7 . . . R Tent. Data 
1&2,11-58 

6CT3 . .. R Data, 5-68 
6CU5 . . . R Data, 1-62 

R Curve 92CM- 
8908R1 

6CU6 ... See 6BQ6GTB/ 
6CU6 

6CU8 ... R Data, 4-60 

R Curve 92CM- 
10353 

R Curve 92CM- 
10646 

6CW4 ... R Data 1 to 3, 1-63 
6CW5* .. R Data, 5-65 

R Use 6CW5/EL86 
6CX8 . . . R Data, 10-59 
6CY5 . . . R Data, 10-59 
R Curve 92CM- 
9518 
See also 
7717/6CY5 
6CY7... Data, 10-59 
6CZ5 . . . R Data 1 to 3,1-61 
6DA4* .. R Data, 10-59 
Use 6DM4A/ 

6DA4 

6DB5 . .. R Data, 7-61 
6DC6 .. . R Tent. Data, 6-54 
R Curve 92CM- 
8330R1 

R Curve 92CM- 
8338 

6DE4 . . . R Data, 1-62 

Use 6DE4/6CQ4 
6DE6 . . . R Data, 10-59 
R Curve 92CM- 
8578R1 

6DE7 . . . R Data 1,5-62 

R Tent. Data 2,6-59 
R Curve 92CM-9991 
R Curve 92CM-9914 



IN 


Electronic 

Components 


INDEX OF 
TYPES 5 







Index of Types 
6DG6GT to 6FQ5A 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type Sheet 

& Date 

6DG6GT R Tent. Data, 12-56 
6DK6 . . . R Tent. Data, 4-59 

R Curve 92CM- 
9851R1 

^ 6DM4A/ 

6DA4 .. R SUppl. Listing, 
4-71 A 

6DN3 . . . R Data 1812 , 5.70 
6DN6 . . . R Data Chart, 2-70° 
6DN7 .. . R Data, 10-59 
R Outline 
CE-10241 

6DQ5 . . . R Data 1, 7-63 
R Outline 
rF-QTd'? 

R Curve 92CM-9309 
6DR7 ... R Tent. Data, 6-59 
R Data 2, 1-62 
R Curve 92CM- 
9913 

6DS4 .. . R Data 1 to 3,1-63 
6DS5 . . . R Data 1&2, 8-69 
R Curve 92CM- 
9292 

6DT5 ... R Data, 10-59 
6 OT 6 A..R Data 1 to 4,1-61 
6DT8 . .. R Tent. Data, 8-57 
R Curve 92CM-9397 
-— 6DV4 .. . R Data 1 to 3,1-63 
6DW4B . R Data, 4-65 

6DX8* .. R Data, 9-62 

Use 6DX8/ 

ECL84 

6DZ4 ... R Data 1&2.4-63 

6E5 -R Data, 12-44 

^ 6EA5 .. . R See 6CY5 

6EA7 . . . R Data,>7-61 

Use 6EM7/ 6EA7 
6EA8 . .. R Data, 7-61 

R Curve 92CM-9866 
R Curve 92CM-9867 
„— v 6EB8 . . . R Tent. Data 

1&2, 6-59 

R Curve 92CM-9908 
R Curve 92CM-9905 


Type Sheet 

cf & Date 


6EH5 . 

. . R 

Data Chart, 2-70° 

6EH7 # 

. . R 

Data, 3-62 

Use 6EH7/EF183 

6EJ7 # . 

. • R 

Data, 3-62 

6EL4A 

. . R 

Suppi. Listing,4-71 

6EM5 . 

. . R 

Data 1 to 3,5-61 

6EM7 . 

. . R 

Data 1 to 3,5-61 


R 

Data 4, 8-60 

Use 6EM7/6EA7 

6EN4 . 

• • R 

Data 1 to 4,2-71 

6EQ7 . 

. . R 

Data 1&2,8-60 

6ER5 . 

. . R 

Data, 8-60 

6ES5 . 

. . R 

Data, 7-61 

6ES8 . 

■ ■ R 

Data, 5-61 

Use 6ES8/ 

ECC189 

6EU7 . 

. . R 

Data 1&2,8-60 

6EU8 . 

• R 

Data, 7-61 

6EV5 . 

. • R 

Data, 7-61 

6EV7 . 

. . R 

Data Chart, 2-70° 

6EW6 . 

. . R 

Data, 10-59 

Curve 92CM-9965 

6EW7 . 

. . D 

Data 1 to 4,1 -62 

6EZ5 . 

. . D 

Data Chart,2-70° 

6EZ8 . 

. . R 

Data, 7-61 

6F4 .. 

. . R 

Tent. Data, 8-44 
Curve 92CM-6567 

6F5 . . 

. . R 

Data Chart, 2-70° 

6F6 .. 

. . R 

Data Chart, 2-70o 

6F6GT 

. . R 

Data Chart, 2-70° 

6F8G . 

. . R 

Data Chart, 2-70° 

6FA7 . 

• • R 

Data 1 &2,8-60 

6FD7 . 

. . R 

Data 1&2, 9-62 

6FE5 . 

. . R 

Data Chart, 2-70° 

6FG7 . 

.. R 

Data, 3-62 

6FH5 . 

.. R 

Data 1&2, 8-60 

6FH8 . 

. R 

Data 1&2,10-59 


R 

Curve 92CM- 
10221 

6FJ7 . . 

. . R 

Data 1&2,1-63 

6FM7 . 

. . R 

Data, 5-65 

6FM8 . 

. . R 

Data, 7-61 

6FQ5A 

. . R 

Data, 3-62 

Use 6GK5/6FQ5A 


A 


m 
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Index of Typos 
6K6GT to 6X4 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type 


Sheet 


& Date 

6K6GT. 

R 

Data 1& 2,6-56 


R 

Curve 92CM- 


R 

4881R2 
Curve 92CM- 

6K7,6K8 

R 

6313 

Data Chart, 2-70° 

6K11/ 
6Q11 . 

R 

Data, 2-65 

6KA8.. 

R 

Data 1 to 5,5-62 

6KD6.. 

R 

Data 1& 2,5-69 

6KE8 .. 

R 

Data 1 to 3,4-63 

6KL8 . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

6KM6.. 

R 

Data 1& 2,9-65 

6KM8 .. 

R 

Data 1 to 3,1-63 

6KT6 .. 

R 

Data 1& 2,10-66 

6KT8 .. 

R 

Data, 4-64 

6KV6 .. 

R 

Data 7-67 

6KV6A . 

R 

Data 1& 2,8-69 

6KV8 .. 

R 

Data 1 to 3,6-66 

6KY6 .. 

R 

Data 1 & 2,4-67 

6KY8A. 

R 

Data 1 to 3,10-64 

6KZ8 .. 

R 

Data 1 to 3,3-64 

6L6, 

6L6G® 

R 

Data 1 to 3,11-54 


R 

Curve92C(M)- 


R 

4581R1 
Curve 92C-4608 

6L6GC. 

R 

Data 1 to 5,8-60 

6L7 .. 

R 

Data Chart, 2-70° 

6LB6 . . 

R 

Data 1& 2,5-69 

6LC8 . . 

R 

Data 1 to 4,9-63 

6LE8 . . 

R 

Data 1& 2,12-65 

6LF8 .. 

R 

Data 1 to 3,4-64 

6LH6A. 

R 

Suppl. Listing, 

6U6A/ 

6LH6A 

R 

4-71 A 

Suppl. Listing, 

6LM8 .. 

R 

4-71 A 

Data 1 to 3,8-64 

6LQ6 . . 

R 

Data 1& 2,1-68 

6LQ8 .. 

R 

U$e6LQ6/ 

6JE6C 

Data 1 to 3,2-66 

6LT8 • • 

R 

Suppl. Listing, 

6MD8 .. 

R 

4-71 A 

Data 1 & 2,9-65 

6ME8 . . 

R 

Data 1 to 3,4-67 

6MJ8 .. 

R 

Data 1& 2,5-69 

6MK8 . . 

R 

Suppl. Listing, 

6MN8 .. 

R 

4-71 A 

Data, 5-69 

6MQ8 .. 

R 

Data 1 to 3,9-68 

6MU8.. 

R 

Data 1& 2,5-70 


Type Sheet 

cf & Date 


6N5 .. 

See6AB5/6N5 

6N7, 

6N7GT R 

Data Chart, 2-70° 

6Q7 . . R 

Data Chart, 2-70° 

6Q11 .. 

See6K11/6Q11 

6S4A .. R 

Data 1& 2,1-62 

6S8GT® R 

Data Chart, 2-70° 

6SA7, 

6SA7GT/G 

Data, 1-43 

R 

Curve 92C-4993 

R 

Curve 92C-4989 

6SB7Y . R 

Data Chart, 2-70° 

6SC7 .. R 

Data Chart, 2-70° 

6SF5 .. R 

Data Chart, 2-70° 

6SF7 .. R 

Data Chart, 2-70° 

6SG7 . . R 

DataChart, 2-70° 

6SH7 . . R 

Data Chart, 2-70° 

6SJ7, 

6SJ7GT® R 

Data, 6-48 

R 

Curve 92CM-4939R1 

R 

Curve 92CM-6444R1 

R 

Curve 92CM-6409R1 

6SK7 . . R 

DataChart, 2-70° 

6SK7GT R 

Data Chart, 2-70° 

6SL7GT R 

Data, 11-54 

R 

Curve 92CM-6298 

6SN7GTA® 

Tent. Datal &2, 

R 

6-54 

Curve 92CM-8122 

0SN7GTB R 

Data, 3-55 

6SQ7, 

6SQ7GT7G* R Data, 12-43 

R 

Curve 92C-6310 

6SR7 .. R 

DataChart, 2-70° 

6T4 .. R 

Data Chart, 2-70° 

6T8A . . R 

Tent. Datal &2, 

R 

4-59 

Curve 92CM- 

6U5 .. R 

9611R1 

Data Chart, 2-70° 

6U8A . . R 

Datal to3,1-61 

6V3A . . R 

Use6U8A/6KD8 

See also6678/ 

6U8A 

Tent. Data, 5-55 

6V6 . . R 

DataChart, 2-70° 

6V6GTA R 

Datal to3,1-62 

6W4GT. R 

Data, 1-62 

6W6GT. R 

Tent. Data, 10-53 

R 

Curve 92CM-7942 

6X4 .. R 

Data 1& 2,10-53 

R 

RatingChart II 


92CM-8024 


in 


Electronic 

Components 
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Index of Types 
6X4 to 10GF7A 


For key to symbols, see sheet Index of Types 1 


Type 

j> e 

Sheet 

c 


& Date 

6X4 .. 

6X5,* 

R 

Curve 92CM-8031 

6X5GT/G R 

Data, 3-43 

6X8 .. 

R 

Data 1 to 3,8-60 

6Y6GA* 

R 

Data, 10-59 

Use 6Y6GA/6Y6G 

6Z10 .. 

R 

Data 1&2,4-66 
Use6Z10/6J10 

7Ay .. 

R 

Data Chart, 2-70° 

7AU7 .. 

R 

Data, 4-67 

7BP7A 

C 

Tent. Data, 6-48 

7C5 .. 

R 

Data Chart, 2-70° 

7C7 .. 

R 

Data Chart, 2-70° 

7C24 .. 


See 5762/7C24 

7EY6 .. 

R 

On 7AU7 sheet 

7F7 .. 

R 

Data Chart, 2-70° 

7F8 .. 

R 

Data Chart, 2-70° 

7KY6.. 

R 

On 7AU7 sheet 

7KZ6 . . 

R 

Data 1& 2,7-67 

7MP7 .. 

C 

Data, 10-51 


C 

Outline CE- 
7438R3 

7N7 . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

7NP4 .. 

C 

Data 1& 2,12-66 


C 

Data, 3,9-67 


C 

Data 4 to 6,12-66 

7TP4 .. 

C 

Tent. Data, 2-52 


C 

Outlines&Notes 
CE-7691 


C 

Curve 92CM-7688 

7VP1 .. 

C 

Tent. Datal &2, 
11-52 

7VP31. . 

C 

Data, 4-65 

7WP4 .. 

C 

Data, 12-66 

8AU8 .. 

R 

Data, 8-63 

8AW8A. 

R 

Data, 8-63 

8B10 .. 

R 

On 8AW8A sheet 

8BA8A . 

R 

On 8AW8Asheet 

8BH8 .. 

R 

Onbackof8AW8A 

sheet 

8BN8 . . 

R 

On back of 8AW8A 
sheet 

8BQ5 .. 

R 

On back of 8AW8A 
sheet 

8CG7®. 

R 

Data, 5-65 
Use8FQ7/8CG7 

8CM7 .. 

R 

On 8CG7 sheet 

8CN7 .. 

R 

On 8CG7 sheet 

8CS7 .. 

R 

Onbackof8CG7 

sheet 

8CW5 # . 

R 

On back of 8CG 7 

chant 

Use8CW5/XL86 


Type 

X 

N o c Sheet 



& Date 

8CX8 . . 

R 

Onbackof8CG7 

8D21 . . 

T 

sheet 

Data Chart, 11-69* 

8DP4 . . 

C 

Data, 9-58 

8EB8 # . 

R 

Onbackof8CG7 

8EM5 . . 

R 

sheet 

Use8GN8/8EB8 
Data, 1-63 

8ET7 . . 

R 

Data, 7-61 

8FQ7 . . 

R 

Data, 7-67 

8GJ7 # . 

R 

Use8FQ7/8CG7 
On8FQ7 sheet 

8GN8 . . 

R 

Use8GJ7/PCF801 

On8FQ7sheet 

8GU7.. 

R 

Use8GN8£EB8 

Or»8FQ7sheet 

8HP4 . . 

C 

Data, 4-64 

8JU8A, 
8JV8 . . 

R 

Onbackof8FQ7 

8KA8, 
8LC8. . 

R 

sheet 

Onbackof8FQ7 

8LT8 . . 

R 

sheet 
Suppl. Listing, 

8NP4 .. 

C 

4-71* 

Data, 3-64 

8XP4 . . 

C 

Data, 4-64 

8YP4 . . 

C 

Data, 4-65 

9AU7.. 

R 

Data, 7-67 

9BR7 .. 

R 

Data Chart, 2-70 D 

9C25 .. 

T 

Datal to3,4-63 


T 

Curve 92CM-7269 


T 

Curve 92CM-7234 

9KZ8 . . 

R 

Suppl. Listing, 

9U8A . . 

R 

4-71 A 

Data Chart, 2-70 D 

9WP4 .. 

C 

Data, 7-67 

1QAL11 . 

R 

On9AU7 sheet 

10BQ5 . 

R 

Suppl. Listing, 

10C8 .. 

R 

4-71* 

Data Chart, 2-70° 

10DE7. 

R 

On9AU7sheet 

10DR7. 

R 

On backof9AU7 

100X8* 

R 

sh66t 

Onbackof9AU7 

10EG7 

R 

sheet 

Use 1ODX# LCL84 
Data, 3-61 

10EM7. 

R 

Data, 10-64 

10EW7 . 

R 

Suppl. Listing, 

10GF7* 

R 

4-71* 

On10EM7 sheet 

10GF7A 

R 

On 10EM7 sheet 


■Hi 
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Index of Typos 
10GN8 to 12CK3 




For key to symbols , see sheet Index of Types 1 

Type 


Sheet 

Type 

■iP* Sheet 



& Date 



& Date 

10GN8 

R 

Onbackof 10EM7 

12AV7, 





sheet 

12AW6. 

. R 

Data Chart, 2-70° 

10HF8 # 

R 

On back of 10EM7 

12AX3 . 

R 

Data, 1-63 



sheet 

12AX4GTA*R 

On 12 AX3 sheet 

1QJA8 . 

R 

Data 1& 2,4-64 

12AX4GTBR 

On 12AX3 sheet 



Usel OJAS'10LZ8 

12AX7A 

R 

Data 1& 2,10-60 

10LE8. 

R 

Data, 8-69 



Use 12AX7A/E0C83 

10SP4.. 

C 

Data, 8-57 

12AY3 # 

R 

Data, 10-64 


C 

OutlineCE- 

12AY3A 

R 

On 12AY3 sheet 



7729R1 

12AY7 

R 

Tent. Data, 4-53 


C 

Curve 92CM-7773 


R 

Curve 92CM-7861 

11AR11 

R 

On10LE8 sheet 

12AZ7A 

R 

Data, 1-62 

11CP4.. 

C 

Data, 6-66 

12B4A. . 

R 

Tent. Data, 5-55 

— 11CY7, 



12BA6 

R 

Data, 4-66 

11DS5 

R 

On 10LE8 sheet 

12BA7 . 

R 

On 12BA6sheet 

11GP4 . . 

C 

Data, 2-67 

12BD6. . 

R 

On12BA6sheet 

11HM7. 

R 

Data 1 & 2,6-66 

12BE3.. 

R 

Onbackof 12BA6 

11HP4A. 

C 

Data, 6-66 



sheet 

11KV8 . 

R 

Data, 6-66 

12BE6, 



11LQ8. . 

R 

On 11KV8 sheet 

12BF6. 

R 

Onbackof 12BA6 

11LT8. 

R 

Suppl. Listing, 



sheet 



4^71 A 

12BF11. 

R 

On back of 12BA6 

12A6 . . 

D 

Tent. Data, 5-42 



sheet 


D 

Curve 92C-6327 

12BH7A 

R 

Tent. Data 1 &2, 

12A65. . 

R 

Tent. Data 1 & 2, 



3-55 



9-55 

12BK5.. 

R 

Data Chart, 2-70° 


R 

Curve 92CM-8756 

12BL6 . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

12 AC6, 



12NP4A. 

C 

Data, 9-65 

12AD& 

R 

Data Chart, 2-70° 

12BQ6GTB/ 


12AE6A. 

R 

Data Chart, 2-70° 

12CU6. 

R 

Data, 10-64 

12AF3 . 

R 

Data, 10-59 

12BR7 . 

R 

Data Chart, 2-70° 



Use12AF3 

12BS3 # . 

R 

On 12BQ6GTB/ 



12BR3/ 



12CU6 



12RK19 



sheet 

12AF6 . 

R 

Data Chart, 2-70° 

12BS3A. 

R 

On 12BQ0GTB/ 

12ALJ5. . 

R 

Data, 5-54 



12CU6 

12AL8 . . 

R 

DataChart,2-70° 



sheet 

12 A L11 

R 

Data, 8-64 



Use12BS3A/ 

12AQ5 . 

R 

Tent. Data 1,8-53 



12DW4A 


R 

Tent. Data 2,5-54 

12BV7. . 

R 

DataChart, 2-70° 

12AT6 . 

R 

On back of 12AQ5 



Use 12SY7A/12BV7/ 

r — v 


Tent. Data 2sheet 



12DQ7 

12AT7 . . 

R 

Data, 3-54 

12BV11. 

R 

Suppl. Listing, 


R 

Curve 92CM-7056 



4-71 A 



Use 12AT7/ECC81 

12BW4 . 

R 

Data Chart, 2-70° 

12AU6 . 

R 

Data, 6-57 

12BY7A 

R 

Data 1& 2,3-61 

12AU7A 

R 

Data 1 to 3,7-61 



Use 12BY7A/12BV7/ 



Use 12AU7A/ 



12DQ7 



ECC82 

12BZ6. . 

R 

Data, 3-61 

12AV5GA R 

Data, 7-58 

12BZ7 . . 

R 

DataChart, 2-70° 

12AV6. 

R 

On 12AV5GA 

12CA5. . 

R 

Tent. Data 3-55 



sheet 


R 

Curve 92CM-8507 




12CK3. 

R 

Data, 12-66 
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Ind«x of Typos 
12CL3 to 13Z10 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type Sheet 

C# & Date 


12CL3.. 

R 

On 12CK3 sheet 

12CN5.. 

R 

Data Chart, 2-70° 

12CR6.. 

R 

Tent. Data, 6-56 


R 

Curve 92CM-9006 

12CT3. . 
12CU5 ! 

R 

Data, 8-70 

12C5 .. 

R 

On 12CT3 sheet 

12CX6.. 

R 

DataChart,2-70° 

12D4 .. 

R 

Tent. Data, 4-59 

12DB6. . 

R 

Data, 7-61 

12DK6. . 

R 

Suppl. Listing, 

4-71 A 

12DM4 . 

R 

Data, 5-61 

12DQ6A* R 

On 12DM4 sheet 

12D06B* 

R 

On 12DM4 sheet 

12DQ7 . 

R 

Data Chart, 2-70° 
Use 12BV7A/ 

12BV7/12DQ7 

12DS7 . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

12D7B.. 

R 

Data, 10-59 

12DTB. . 
12DW7, 

R 

On 12D75 sheet 

12DY8. 

R 

DataChart,2-70° 

12DZ6. . 

R 

Data, 4-60 


R 

Curve 92CM-10399 

12ED5. . 
12EK6, 

R 

Data Chart, 2-70° 

12EQ7. 

12F8, 

R 

Data Chart, 2-70° 

12FK6. 

R 

Data Chart, 2-70° 

12FM6 . 

R 

DataC hart, 2-70° 

12FQ7.. 

R 

Data, 8-70 

12F0B. . 

R 

Data 1& 2,1060 

12FV7.. 

R 

Data Chart, 2-70° 

12FX5.. 

R 

Data, 7-63 

12GC6. . 

R 

Data, 7-61 

12GE5. . 

R 

Data. 10-64 


R 

On 12GE5 sheet 

12GT5. . 

R 

Data, 4-65 

12GT5A* 

R 

On 12GT5sheet 

12GW6 . 

R 

On 12GT5 sheet 

Use 12GW6/12DQ6B 

12H6 .. 

R 

On back of 12GT5 
sheet 

12HG7 . 

R 

Data 1 to 3,4-65 

12HL7. . 

12J5GT, 

R 

Suppl. Listing, 

4-71 A 

12JB . . 

R 

Data Chart, 2-70° 

12JB6A . R 

Data, 8-69 

12JQ6 . . 

R 

On 12JB6A sheet 


ft 

On 12JB6A sheet 

12K5 .. 

R 

Data Chart, 2-70° 


Type 

Sheet 

cr & Date 

12K7GT # R 

Data Chart. 2-70° 

12KL8.. R 

DataChart'2-70° 

12KP4A. C 

Data, 9-58 

12L6GT. R 

Data Chart, 2-70° 

12L8GT. D 

Data, 10-43 

12MD8. R 

Suppl. Listing, 
4-71 A 

12R5 .. R 

Data Chart, 2-70° 

12SA7 . . R 

Data, 10-64 

12SC7 . . R 

Data Chart, 2-70° 

12SF5 . . R 

Data Chart, 2-70° 

12SF7 .. R 

Data Chart, 2-70° 

12SG7 . . R 

Data Chart, 2-70° 

12SH7 .. R 

Data Chart, 2-70° 

12SJ7 .. R 

On 12SA7 sheet 

12SK7.. R 

Data Chart, 2-70° 

12SK7GT R 

Data Chart, 2-70° 

12SL7GT R 

On 12SA7 sheet 

129Q7-. . R 

On back of 12SA7 
sheet 

12SW7.. D 

Tent. Data, 6-46 

12SV7. . D 

Tent. Data, 6-46 

D 

Curve 92CM6786 

12T10 . . R 

Suppl. Listing, 
4-71 A 

12V6GT. R 

On back of 12SA7 
sheet 

12W0GT. R 

On back of 12SA7 
sheet 

12X4 .. R 
13CW4, 

Data, 10-64 

13DE7. . R 

On 12X4 sheet 

13DR7 R 

On back of 12X4 
sheet 

13EM7.. R 

On back of 12X4 
sheet 

Use 13EM7/ 

15EA7 

13FD7 . . R 

On back of 12X4 
sheet 

13FM7. . R 

Data, 4-66 
Use13FM7/ 

15FM7 

13GB6*. R 

On 13FM7 sheet 
Use 13G85/ 

XL500 

13GF7 # . R 

On 13FM7 sheet 

13GF7A. R 

On backof 13FM7 

13J10 # , 

sheet 

13Z1CX . R 

On back of 13FM7 
sheet 

Use 13Z10/ 

13J10 
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Index of Types 
17KV6A to 22BH3A 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type ^ Sheet 

cf* & Date 

17KV6A. R Onbackof 17JQ6 

chpot 

17LP4B . C Data, 1-64 
17QP4B . C Data, 10-63 
18AJ10 . R Suppl. Listing, 
4-71 A 

18FW6A R Data 1 & 2,7-61 
18FX6A R Data 18t2,7-61 
18FY6A R Data 18(2,7-61 
18GD6A R Data 18(2,1-62 
19ABP4. C Data, 4-63 

19AFP4. C Data, 5-62 

19AJP4 . C Data, 5-62 

19AU4GTA R Data C hart, 2-70° 
19AVF4. C Data 1 to 5,10-60 

19AYP4. C Data, 5-62 

19BDP4 . C Data, 5-62 

19BG6GA R DataChart,2-70 D 
190G3.. R Data, 8-70 
19CHP4 . C Data, 3-62 

19CL8A . R On 19CG3 sheet 

19CMP4. C Data, 7-65 
19CXP4 . C Data, 10-65 

19DQP4. C Data, 1,12-66 
C Data 2,2-64 
19DRP4. C Data, 4-65 
190SP4 . C Data, 7-65 
19EA8. . R On 19CG3 sheet 
19EBP4 . C Data, 2-67 

19EGP4 . C Data, 2-67 

19ENF4A C Data, 2-66 
19FEP4B C Data, 12-66 
19FLP4 . C Data, 2-66 
19FIMP4. C Data, 10-66 
19FX5. . R Onbackof 19CG3 

chopt 

19GEP4A C Data, 7-67 
19GJF4A C Data, 12-66 
19GVP22 C Data, 4-67 
1 9&NP22 C Data 1 to 5,4-67 
19HCP22 C Datal to 4,5-68 
19HMP22 C Data, 2-70 
19HNP22 C Datal to4,9-68 
19HR6.. R Onbackof 19CG3 

sheet 

19HS6 .. R Onbackof 19CG3 

sheet 

19HYP22 C Datal to4,5-69 
19J6 . . R Data Chart, 2-70° 
19JN8/ 

19CL8A R Suppl. Listing, 
4-71 A 

19TB . . R Data Chart, 2-70° 


Type Sheet 

cf & Date 

19X8 .. R Data Chart, 2-70° 

19YP4 .. C Datal to5,10-60 

2QAQ3/ 

LY88.. R Suppl. Listing, 

4-71 A 

20EZ7 . . R Data 1,5-61 

R Data 2,10-60 
20SP4 . . C Data 1&2,1-68 
20TP4 . . C Datal&2,12-68 

21AMF4B C Data, 1-64 

21AVF4C C Data, 2-64 

21AWP4A C Data, 4-65 

21AXP22A C Tent, Data 1 to 3, 

8- 56 

C Chart 92CM-8565R1 

C Drawing CE-8399R4B 

C Gauge Data CE- 

8844B 

C Curve 92CM-8426R3 

21CBP4A C Data, 1-63 

21CQP4 . C Data, 4-60 

21CYP22A C Data 1 to 7,10-60 

21DHP4. C Data, 3-62 

21DLP4 . C Tent. Data 1& 2, 

9- 58 

C Raster-Cutoff- 
Range Charts 92CS- 
9349V 
&92CS-936GV 
C Outline CE-9660B 

C Curve 92CS-9143R1 

21DSP4 . C Datal &2,10-59 
C OutlineCE- 

10255B 

C Raster- 

Cutoff-Range 
Chart 92CS-9911 
C Curve 92CM-9909 
21EP4C . C Data, 1-64 

21EYP4 . C Data, 6-64 

21FDP4 . C Data, 5-62 

21FP4D . C Data, 1-64 

21FVP4 . C Data, 10-65 

21GUP22 C Data, 5-68 
21GVP22 C Datal to4,5-68 
21LR8,. R Datal to3,10-65 
21MP4® * C Data, 9-58 
21W4B. C Data, 10-65 
21XP4B . C Data, 10-65 
21YP4B. C Data, 1-64 
21ZP4C . C Data, 1-64 
22BH3*. R Data, 2-67 
22BH3A. R On22BH3sheet 
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Index of Types 
22BW3 to 25DN6 


For key to symbols, see sheet Index of Types 1 


Type 

Sheet 


& Date 

22BW3. . R 

Suppl. Listing, 
4-71* 

22DE4. . R 

On 22BH3 sheet 

22JF6 . . R 

On back of 22BH3 
sheet 

22JG6A . R 

Data, 8-69 

22JP22 . C 

Data 1 to 5,4-67 

22JR6 . . R 

On22JG6A sheet 

22JU6 . . R 

On 22JG6A sheet 

22KM6 . R 

On 22JG6A sheet 

22KP22 . C 

Data, 4-67 

22KV6A. R 

On back of 22JG6A 
sheet 

22UP22 . C 

Data 1 to 4,9-68 

22WP22. C 

Data, 8-69 

23AHP4. C 

Data 1 to 5,3-61 

23ARP4. C 

Data, 12-65 

23ASP4 . C 

Data, 3-61 

23BDP4. C 

Data, 1-63 

23BGP4. C 

Data, 5-65 

23BJP4 . C 

Data, 3-62 

23BKP4. C 

Data, 5-62 

23BQP4. C 

Data, 3-62 

23BTP4 . C 

Data, 2-65 

23CBP4®. C 

On 23BTP4 sheet 

23CGP4. C 

On 238TP4 sheet 

23CP4 . . C 

Data 1 to 6,8-60 

23CQP4. C 

Data, 5-65 

23DAP4. C 

Data, 8-63 

23DBP4. C 

Data, 8-64 

23EKP4 . C 

Data, 8-64 

23ENP4. C 

Data, 8-64 

23EP4 .. C 

Data 1 to 5,8-60 

23EQP4 . C 

Data, 12-66 

23ERP4. C 

Data, 12-66 

23ETP4 . C 

Data, 8-64 

23EZP4 . C 

Data, 10-66 

23FDP4. C 

Data, 8-64 

23FMP4. C 

Data, 8-64 

23FP4A . C 

Data, 4-63 

23FRP4. C 

Data, 2-67 

23FSP4 . C 

Data, 2-67 

23GSP4 . C 

Data, 10-65 

23HFP4A C 

Data, 7-65 

23HGP4. C 

Data, 12-66 

23HUP4A C 

Data, 7-67 

23HWF4A C 

Data, 12-66 

23JP4 .. C 

Data, 4-63 

23MP4. . C 

Datal to 6,10-60 

23NP4.. C 

Data, 4-65 

23YP4.. C 

Data, 3-62 

24AEP4 . C 

Data. 1-63 


Type ^ Sheet 

cf* & Date 


24AHP4. C 

Tent.Datal &2, 

C 

6-57 

Raster- 

C 

Cutoff-Range 

Chart 92CS-9349 
Outline CE-9345B 

C 

Raster- 

C 

Cutoff-Range 

Chart 92CS-9350 
Curve 92CS-9351 

24AUP4. C 

Tent. Datal &2, 

C 

4-59 

Raster- 

C 

Cutoff-Range 
Charts 92CS-9919 
& 92CS-9918 
Outline CE-9917B 

C 

Curve 92CM-9352 

24BEP4 . C 

Data, 10-64 

248F11 . R 

Suppl Listing, 

24CP4B . C 

4-71* 

Data, 1-64 

24JE6A . R 

On back of 22JG6A 

24LQ6. . R 

sheet 

Use 24LQ6/24JE0C 
On back of 22JGGA 

25AJP22 C 

choDt 

Use 24LQ6/24JE6C 
Datal to4,9-68 

25AV5GA R 

Data, 10-59 

25AX4GT R 

On 25AV5GA sheet 

25BCP22 C 

Datal to 4,8-69 

25BDP22 C 

Datal &2,8-69 

25BGP22 C 

Data, 2-70 

25BHP22 C 

Data, 2-70 

25BK5.. R 

On 25AV5GA sheet 

25BQ0GTB/ 
25CU6. R 

On 25AV5GA sheet 

25C5 . . R 

Tent. Data, 7-58 

R 

Curve 92CM- 

25CA5. . R 

8908R2 

Data Chart, 2-70° 

25CD6GB R 

Data, 8-70 

25CG3. . R 

On 25CD6GB sheet 

25CK3. . R 

On 25CD6GB sheet 

25CM3. . R 

On back of 25CD6GB 

25CT3. . R 

choot 

On back of 25CD6GB 

25CU6. . 

sheet 

See 25BQ6GTB/ 

25DN6. . R 

25CU6 
Tent. Data, 8-57 

R 

OutlineCE-9343 


mm 
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IncUx of Typos 
25EC6 to 832A 


For key to symbols , se 

e sheet Index of Types 1 

Type 

Sheet 

Type 


Sheet 


& Date 



& Date 

25E06.. R 

Data Chart, 2-70° 

50FK5.. 

R 

Data Chart, 2-70° 

25EH5. . R 

Data, 11-58 

50U6GT. 

R 

Data, 9-41 

25F5A.. R 

Data 1 to 3,1-63 


R 

Curve 92CM- 

25JQ6 .. R 

Data, 8-69 



6314R1 

25L6GT. R 

DataChart,2-70 D 

50X6®.. 

R 

DataC hart, 2-70° 


Use25L6GT/ 

50Y6GT. 

R 

Data Chart 2-70° 


25W6GT 

60FX5. . 

R 

Datal &2,8-60 ^ 

23W4GT. R 

Data Chart, 2-70° 

80 .... 

R 

Data Chart, 2-70° 

25XP22. C 

Datal to 6,4-67 

83. 

D 

Data, 7-63 

25YP22. C 

Data, 4-67 

84/6Z4*. 

R 

Data Chart, 2-70° 

25Z5+ . . R 

Data Chart, 2-70° 

105.... 

F 

Tent. Data, 5-46 

25Z0GT. R 

Data Chart, 2-70° 

117L7GT/ 


26A6 .. D 

Tent. Data, 6-46 

117M7GT R 

Data Chart, 2-70° 

D 

Curve 92CM- 

117N7GT 

R 

Data Chart, 2-70° 


6788 

117Z3. , 

R 

Data Chart, 2-70° 

D 

Curve 92CM- 

404A .. 


See5847/404A 


6784 

407A . . 

D 

Data, 4-63 

26A7GT. D 

Data 1& 2,1-55 

408A .. 

D 

Data, 4-63 

D 

Curve 92CM-6510 

417A . . 


See5842/417A 

20C6 .. D 

Tent. Data, 6-46 

575A .. 

T 

Data, 4-58 

D 

Curve 92CM-6772 

579B .. 

T 

Data, 1-63 

2606 .. D 

Tent. Data, 6-46 

604/7014 T 

Data, 5-62 

D 

Curve 92CM-6789 

615/7018 T 

Data, 5-62 

31LQ6.. R 

On 25J06 sheet 

627.. . . 

F 

Tent. Data, 5-46 

32ET5A. R 

Data, 1-63 

632B .. 

F 

Tent. Data, 8-56 

33JR6 .. R 

Data, 5-70 


F 

Cu rves CE-9008T- 

34CM3. . R 

On 33JR6 sheet 



9007T1 

34GD6A. R 

Data 1 & 2,7-61 

672A .. 

F 

Tent. Data, 6-48 

36B5 .. R 

Data Chart, 2-70° 


F 

CurvesCE-6734T1- 

35C5 .. R 

Datal &2,1-62 



$929T 

36EH5.. R 

Datal &2,8-60 

673.... 

T 

Datal &2,4-58 

35GL6* • Ft 

Data Chart, 2-70° 


T 

Curve 92CM- 

35L6GT. R 

Data, 6-47 



8824R1 

R 

Curve 92CM-6309 

676.... 

F 

Tent. Data, 5-46 

R 

Carve 92CM- 

677.... 

F 

Tent. Data, 5-46 


6307R1 

710/6011F 

Data, 5-62 

35W4 .. R 

Data, 9-50 

714/7021 F 

Data, 5-62 

R 

Curve 92CM- 

716/6B55 F 

Data, 5-62 


6615R1 

760/6B58 F 

Data, 5-62 

35Y4 .. R 

DataChart,2-70° 

807.... 

T 

Data Chart, 11-69* 

35Z4GT. R 

Data Chart, 2-70° 

810.... 

T 

Data Chart, 11-69* 

35Z5GT. R 

DataChart,2-70 D 

811A .. 

T 

Data 1 to5,4-63 _ x 

36AM3B. R 

Data, 7-61 

812A . . 

T 

Data 1,6-63 

42 # 43. . R 

Data Chart, 2-70° 


T 

Tent. Data 2,3-51 

5045 .. R 

Data Chart, 2-70° 


T 

Data 3,6-63 

5065 .. R 

Tent. Data 1-46 


T 

Curve 92CM-6938 

R 

Curve 92CM-6603 

813.... 

T 

Data Chart, 11-69* 

50C6 .. R 

Data, 8-59 

816.... 

T 

Datal &2,8-57 

R 

Curve 92CM-6603 

827R, 



50DC4.. R 

Tent. Data, 6-59 

828 .. 

T 

Data Chart, 11-69* —^ 

R 

Curve 92CS-9893 

829B, 



50EH5.. R 

Data, 8-60 

8308 . 

T 

Data Chart, 11-69* 

50FE5 .. R 

On 50EH5 sheet 

832A . . 

T 

Data Chart, 11-69* 
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IncUx of Typos 
833A to 4464 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type 

Sheet 



& Date 

833A .. 

T 

Data 1,9-62 


T 

Data 2 & 3,10-56 


T 

Data 4,2-59 


T 

Outline CE- 



4786R5 


T 

Curve 92CM-6197 

834.... 

T 

Data Chart, 11 -69* 

835®... 

T 

Data, 12-42 

836.... 

T 

On835 sheet 

837«,845 T 

Data Chart, 11 -69* 

857B .. 

T 

Data 1 & 2,7-55 


T 

Shell CE-4653R2 

860 # ... 

T 

Data Chart, 11-69* 

866A .. 

T 

Datal &2,8-57 

868.... 

P 

Data, 3-61 

869B .. 

T 

Data 1&2,11-52 


T 

Curve 92CM-7634 

872A .. 

T 

Data 18(2,8-57 

880 # .. 

T 

Data Chart, 11-69* 

884,885 

F 

Data 18(2,1244 

891R392T 

Data Chart, 11-69* 

892R .. 

T 

Data Chart, 11-69* 

902A .. 

C 

Data 1,7-45 

917.... 

P 

Data, 10-56 


P 

Curve 92CM- 



4360R2 

918.... 

P 

Datal 8(2,3-61 

919.... 

P 

Data, 10-56 

920.... 

P 

Datal 8(2,3-62 

921.... 

P 

Data, 12-56 

922... 

P 

Data, 10-56 

923.... 

P 

Data, 8-47 

925.... 

P 

Data, 1-62 


P 

Curve 92CM- 



6208R1 

926.... 

P 

Data, 12-56 

927.... 

P 

Datal 8(2,3-62 

929.... 

P 

Data 1& 2,1-62 

930.... 

P 

Data 1& 2,3-61 

931A .. 

P 

Datal to 6,11-69 

934.... 

P 

Data 18(2,3-62 

935.... 

P 

Data, 5-62 


P 

Curve 92CM- 



6478R1 

965.... 

D 

Data, 6-44 


D 

Curve 92C-5561R1 

959.... 

D 

Data, 6-44 

991 .... 

F 

Data, 12-39 

1609 # .. 

D 

Data, 1-43 


D 

Curve 92C-6355 

1611 .. 

D 

Data, 1-43 (Onbac 


of 1609 Curve 
92C-6355) 


Type 

Sheet 


cf 

81 Date 

1612 .. 

D 

Data, 1-43 

1616 .. 

T 

Data, 5-42 

1620 .. 

D 

On back of 1612 

1621 .. 

D 

sheet 

Data, 1-43 

1622 .. 

D 

Data, 8-43 

1624, 
1625.. 

T 

DataChart, 11-69* 

1629 .. 

D 

Data, 6-44 

1635 .. 

D 

Data, 4-47 


D 

Curve 92C-6358 

1640 .. 


See6405/1640 

1946 .. 

F 

Tent. Data, 6-47 

1947 .. 

F 

Tent. Data, 6-47 


F 

Curve 92CM-6849 

1949 .. 

F 

Data, 3-54 


F 

Curve 92CM-6851 

2020 .. 

P 

Datal to6,5-69 

2050 .. 

F 

Data, 6-48 


F 

Curve CE-654OT1 


F 

Curve 92CM-6274R1 

2050A . 

F 

Datal to3,3-61 

2054 .. 

T 

Data 1 to 3,6-66 

2060 .. 

P 

Data, 10-66 

2061 .. 

P 

Data, 6-66 

2062 .. 

P 

Data, 10-66 

2063 .. 

P 

Data 1,6-66 

2064B.. 

P 

Datal 8(2,6-66 

2065 .. 

P 

Datal 8(2,6-66 

4028A. . 

T 

Data 1 to 5,9-65 

4037A.. 

T 

Datal to4,7-65 

4041 .. 

T 

Datal to3,12-68 

4063 .. 

T 

Data 18(2,5-65 

4054 .. 

T 

Datal to3,12-68 

4055... 

T 

Data 18(2,9-67 


T 

Data 3,7-65 

4058... 

T 

Datal to3,2-66 

4062A . 

T 

Datal to3,7-67 

4068 .. 

T 

Data 18(2,2-70 

4070, 
4071 .. 

T 

Datal 8(2,8-70 

4072... 

T 

Data 18(2,8-70 

4438, 
4439 .. 

P 

Datal 8(7,5-70 

4440... 

P 

Datal to4,8-63 

4441 ... 

P 

Datal to4,8-63 

4441A . 

P 

Data, 3-64 

4449A. . 

P 

Datal to3,6-64 

4459... 

P 

Datal to5,6-64 

4460... 

P 

Datal to5,6-64 

4461... 

P 

Datal to5,5-65 

4463... 

P 

Datal to5,6-64 

4464... 

P 

Data 1 to 5,8-64 
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Index of Typos 
4465 to 5670 


For key to symbols, see sheet Index of Types 1 


Type Sheet 

cf & Data 


4465... 
4471, 

P 

Datal to5,8-64 

4472. 

P 

Data, 5-65 

4473 . 

P 

Data, 5-65 

4478 . 

P 

Data, 2-69 

4486 . 

C 

Data, 12-66 

4490.. 

C 

Data 1,10-66 

4491J. 

c 

Data 1& 2, 10-66 

4492 .. 

p 

Datal &2,5-70 

4493,4494, 

4495 .. 

p 

Data 1& 2,1-68 

4499 

c 

Data, 12-65 

4500 .. 

p 

Datal to7,12-66 

4503A. . 

p 

Datal to6,12-68 

4510 .. 

c 

Data 1,4-71 

4516, 

c 

Data 2, 10-66 

4517 .. 

p 

Datal to 14,11-70 

4518 .. 

p 

Data 1 to 9,5-68 

4521 .. 

p 

Datal to9,2-70 

4622 .. 

p 

Datal to9,12-68 

4523, 4524, 


4525.. 

p. 

Datal to 15,2-67 

4536 .. 

p 

Data 1to4,12-68 

4542 .. 

p 

Datal to5,12-68 

4547 .. 

p 

Datal to6,2-71 

4557 .. 

c 

Datal to3,2-69 

4560 .. 

c 

Datal to4,5-69 

4589 .. 

p 

Datal to4,8-70 

4600A.. 

T 

Datal to4,9-62 

4604 .. 

T 

Data 1,1-61 


T 

Data 2,1-63 


T 

Data3,1-61 

4616 .. 

T 

Datal to4,6-66 

4616V1. 

T 

Data, 6-66 

4617 .. 

T 

Data 1& 2,6-66 

4618 .. 

T 

Datal to6,9-67 

4621 .. 

T 

Data, 9-68 

4624 .. 

T 

Datal to4,4-65 

4626 .. 

T 

Data, 9-68 

4628 .. 

T 

Datal to5,12-65 

4630 .. 

T 

Data, 9-68 

4631 .. 

T 

Data, 9-68 

4632 

T 

Data, 9-68 

4635 .. 

T 

Data, 9-68 

4636 .. 

T 

Data 1& 2,9-68 

4637 .. 

T 

Data, 9-68 

4638 .. 

T 

Data, 9-68 

4651 .. 
4652/ 

T 

Data, 2-69 

8042. . 

T 

Datal &2,5-69 

4658 .. 

T 

Datal to5,4-71 


Type Sheet 

cf* 8t Date 

4659, 

4660 . . T Datal to5,2-71 

4661 .. T Datal to4,11-70 

4662 .. T Datal to7,8-70 
5550 .. F Data 1 to4,3-61 
5551A. . F Tent.Datal to3, 

4-59 

F Charts 92CS-9695, 
-9698 

F Rat ing Chart 92CM- 

9692 

5552A.. F Tent. Data 1 & 2, 

4-59 

F OutlineCE-9772R1A 
F RatingChart92CM- 
9710 

5556 .. T DataChart, 11-69* 

5557 .. F Data, 4-58 

F Curve 92CM-9301T; 

-9302T 

5558 .. T Data, 4-53; Curve 

92CM-7856 

5559 .. F Data, 3-51 

F Curves CE-6704T1- 
7562T 

5560 .. F Data, 3-51 

F CurvesCE-6705T1- 
7568T 

5561 .. T Tent. Data, 5-46 
5563A.. F Datal to3,4-57 

F Curve 92CM-8302 
F Curves CE-8300T 
-8316T 

F Curve 92CM-8303 

5581 .. P Datal &2,3-61 

5582 .. P Data, 12-56 

P Curve 92CM-6823 

5583 .. P Datal 8t2, 3-61 
5618 .. T Tent. Datal &2, 

10-47 

T Curve 92CM-6881 
D Tent. Datal to 3, 
6-57 

5636 .. D Curve92CM-9212 
D Cu rve 92CM-9210 
D Cu rve 92CM-9215 
5642 .. D Tent. Data, 4-59 
5651A.. F Data 1&2,8-63 

5652 .. P Data, 3-62 

P Data 2,9-63 

5653 .. P Data, 3-62 

5654 .. D Tent. Data, 1-53 
5670 .. D Datal to4,8-63 


rn 
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Index of Typos 


5671 to 6073 




For key to symbols , se 

e sheet Index of Types 1 

Type 

Sheet 

Type 

Sheet 



& Date 


* 

& Date 

5671 . 

. T 

Data 1 to 4,9-62 

5794A.. 


See6562/5794A 

5675 . 

. T 

Data 1 to 3,1-63 

5814A. . 

D 

Tent. Data 1 to 3, 

5686 . 

. D 

Tent. Datal &2, 



12-56 



4-59 


D 

Curve 92CM-7939 

5687 . 

. D 

Tent. Data, 4-59 


D 

Cu rve 92CM-9097 

5691 . 

. D 

Tent. Data, 3-48 

5819 .. 

P 

Datal to5,11-69 

-—v 

D 

Outline, 3-48 

5820A. . 

P 

Data 1,5-61 


D 

Curve92CM-6913 


P 

Data 2, 4-66 

5692 . 

. D 

Tent. Data, 3-48 


P 

Data 3,5-61 


D 

Curve 92CM-6257 

582QA/L 

P 

Data, 4-65 

5693 . 

. D 

Tent. Data, 3-48 

5823 .. 

F 

Tent. Data 1&2, 


D 

Outline, 3-48 



9-49 


D 

Curve 92CM-6920R1 


F 

Curve 92CM-7282 


D 

Curve 92CM-6443R1 

5825 .. 

T 

Tent. Data 9-49 


D 

Cu rve92CM-4937R1 


T 

OutlineCE-7176 

5696 . 

. F 

Tent. Data, 2-49 

5840 .. 

D 

Tent. Data 1 to 3, 


F 

Curve92CM-7044 



6-53 


F 

CurvesCE-7047T- 


D 

Cu rve 92CM-7892 



7052T 

5842/ 



5713 . 

. T 

Data Chart, 11-69* 

417A. . 

D 

Data, 3-62 

5718 . 

. D 

Tent. Data 1 to 3, 

5847/ 





4-53 

404A. . 

D 

Data, 3-62 


D 

Curve 92CM-7850 

5876A.. 

T 

Datal to3,5-62 

5719 . 

. D 

Tent. Datal to3, 


T 

Data 4,2-64 



6-53 


T 

Data 5,5-62 


D 

Curve 92CM-7926 

5879 .. 

R 

Datal to3,3-61 

5725 . 

. D 

Tent. Datal to3, 

5881*.. 

R 

Data Chart, 2-70° 



4-57 

5893 ,. 

T 

Datal to4,5-62 

5726 . 

. D 

Tent. Data 1 &2, 


T 

Curve92CM-7609R1 



9-52 


T 

Curve 92CM-7483 

5727 . 

. F 

Tent. Datal to3, 

5915 .. 

D 

Tent. Datal &2, 



8-57 



9-50 

5734 . 

. D 

Tent. Data, 11-48 


D 

Curve 92CM-7499 


D 

Outlines^ Notes 

5946 .. 

T 

Datal &2,4-63 



CE-7036 

5963 .. 

D 

Data, 9-55 


D 

Curve 92CM-7059 


D 

Curve 92CM-7493 

5750 . 

. D 

Tent. Datal &2, 

5964 .. 

D 

Tent. Data, 9-50 



4-59 


D 

Curve92CM-7495 

5751 . 

. D 

Tent. Datal &2, 

5965 .. 

D 

Tent. Data 1 &2, 



10-53 



6-54 


D 

Curve 92CM-7947 


D 

Curve 92CM-8262 

_ 5762/ 



6011 .. 


See 710/6011 

7C24® 

. T 

Datal to5,7-65 

6012 .. 

F 

Datal &2,4-56 



Use 5762 


F 

Curve92CM-7747 

5763 . 

. T 

Datal &2,5-54 

6014 .. 

F 

SeeCIK/6014 


T 

Curve 92CM-7160 

6021 .. 

D 

Tent.Datal to3, 

5770 . 

. T 

Data 1& 2,1-63 



4-58 


T 

Outline,CE-7070 


D 

Curve 92CM-9439 

5771 . 

. T 

Tent. Data 1,2-49 

6026 .. 

T 

Data, 12-56 


T 

Tent. Data 2,5-49 


T 

Curve 92CM-7640 


T 

OutlineCE-7088 

6072 .. 

D 

Tent. Data 1 &2, 


T 

Curve 92CM-7098 



6-59 

5786 . 

. T 

Data Chart, 11-69* 

6073 .. 

F 

Tent. Data, 5-52 
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Index of Typos 
6074 to 6550 


For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type ^ Sheet 

«# & Date 

6074 .. F Tent. Data. 5-52 
6080 .. D Data 1 & 2.8-53 
6082 .. D Data 1& 2,8-53 
6101 .. D Tent. Data 1 to 3, 

10-53 

D Curve92CM-8033 
6111 .. D Tent.Data 1 to3, 

4-58 

D Curve 92CM-9444 

6130/ 

3C45 .. F Data 1 & 2,4-59 
6136 .. D Tent. Data 1 to 3, 

4-58 

D Curve92CM-6613 
D Curve 92CM-6623 
6246A.. T DataChart, 11-69* 
61468/ 

8298A. T Data 1 to 7,2-64 
6155 .. T DataChart, 11-69* 
6156*.. T DataChart, 11-69* 
6159*.. T DataChart, 11-69* 
6159B.. T Data, 2-65 
6159W/ 

7357 .. T Data, 7-63 
6161 .. T Data 1 to 4,8-57 

T Notes CE-7704R2B 
T Mounting Arrange¬ 
ment CE-6B33R2 
T Curve 92CL-7771R1 
6166 .. T Datal to9,5-61 
T Data 10,1-62 
T Datal 1,5-61 

6166A/ 

7007.. T Data, 1,9-65 
T Data 2,10-60 
T Data 3,9-65 
T Data 4 to 9,10-60 
T Data 10,1-62 
T Data 11,10-60 
6173 .. D Datal&2,9-58 

D Curves92CS-963B 
& 92CS-9637 

6181 .. T DataChart, 11-69* 
6197 .. D Tent. Data, 3-54 
D Curve 92CM-8150 
D Curve 92CM-8149 
6199 .. P Data tto 5,10-66 
6201 .. D Tent.Datalto4, 

10-56 

D Curve92CM-9021 
D Curve 92CM-9022 
6211 .. D Data 1*2,4-56 

D Curve 92CM-7822 


Type Sheet 

cjp St Date 

6217 .. P Data 1 & 2,2-66 
6263A.. T Datal to6.3-62 
6264A.. T Datal to6,10-60 
6293 .. T Data 1& 2.4-63 
T RatingChart I 

92CM-8012 
T CurvesCE-8017T- 
8016T 

6328 .. P Datal to4,12-65 
6336A.. D Data 1& 2,5-62 
6342A.. P Data 1,6-66 
P Data 2, 7-63 
P Data 3, 6-66 
P Data 4, 7-63 
6350 .. D Tent. Data IS 2, 

6-57 

D Curve 92CM-9272 

6405/. 

1640 .. P Data, 8-63 
P Data 2, 3-62 
6417 .. T Data, 5-54 
6448 .. T Tent.Datal to3, 

5-54 

T OutlineCE-8256A 
T OutlineCE-8256C 
T Gauge CE-8254 
T Curve 92CM-8252 
T Curve 92CM-8247 
T Curve 92CM-8245 
6472 .. P Datal tfa4,12-65 
6499 .. C Tent. Data IS 2, 

8-56 

C Outline&Notes 

CE-8891 

C Curve 92CM-8948 
C Curve 92CL-8961 
6521 .. T Tent.Data1&2, 

5-55 

T DrawingCE-8538- 

8537B 

T Curve 92CM-8527 

T Curve 92CM-8533 

6524 .. T Data 1,6-56 

T Tent. Data2&3, 

8-54 

T Data 4, 6-56 

T RatingChart II 

92CM-8348 
T OutlineCE-8346R2A 
T Curve 92CM-8350 

T Curve 92CM-8346 

T Curve 92CM-8351 

6550 .. D Data IS 2, 5-62 


H 
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Index of Types 
6562/5794A \o 7025 



For key to symbols, see sheet Index of Types 1 


Type 

^ Sheet 

Type 


.s° < ' Sheet 

c 

r 

& Date 


c? & Date 

6662/ 



6866 .. 

C 

Tent. Data 1,10-56 

5794A. 

T 

Data 1 & 2 r 5-62 


C 

Tent. Data 2 & 3, 

6670 .. 

P 

Tent. Data, 3-55 



6-57 


P 

Curve 92CM-8491 


c 

Cu rve 92CM-9042 

6655A. . 

P 

Data 1 to 5, 10-66 


c 

Curve 92CM-9044 

6660/ 




c 

Curve 92CM-9046 

6BA6. . 

D 

Data, 8-59 

6883 .. 

T 

Data Chart, 11-69* 

6661/ 



6883B/ 



6BH6. . 

D 

Data, 8-59 

8032A / 



6662/ 



8552 .. 

T 

Data, 8-64 

6BJ6 . . 

D 

Data, 8-59 

6884 .. 

T 

Data, 7-67 

6663/ 



6887 .. 

D 

Tent. Data, 4-57 

6AL5. . 

D 

Data, 8-59 


D 

Curve CE-9187T 

6664/ 



6894 .. 

T 

Data, 1-63 

6AB4.. 

D 

Data, 5-62 

6897 .. 

T 

Data Charts 1-69* 

6669/ 



6903 .. 

P 

Data 1& 2,7-65 

6AQ5A 

D 

Data 1& 2,8-59 


P 

Data 3&4,7-63 

6676/ 



6914, 



6CB6A 

D 

Data, 5-62 

6914A. 

P 

Data 1 to 4,8-70 

6677/ 



6922 # .. 

D 

Data, 5-62 

6CL6. . 

D 

Data, 8-59 



Use 6922/E88CC 

6678/ 



6929 .. 

P 

Data 1 to 4,8-70 

6U8A. . 

D 

Data 1& 2,8-59 

6939 .. 

D 

Data 1 to 6,10-60 

6679/ 



6949 .. 

T 

Tent. Datal &2, 

12AT7. 

D 

Data, 8-59 



7-58 

6680/ 




T 

Tent. Data3 f 7-58 & 

12AU7A 

D 

Data, 8-59 



OutlineCE-9296A 

6681/ 




T 

Notes CE-9296C & 

12AX7* 

D 

Data, 8-59 



DrawingCE-9294 



Use 6681 /12AX7A 

6952 .. 

T 

Datal to3,2-64 

6806 .. 

T 

Data 1 xo A, 2-59 


T 

Data 4 & 5, 5-61 


T 

Outline CE- 

6953 .. 

P 

Datal &2,3-61 



8840R2B 

6973 .. 

R 

Data 1, 10-60 


T 

Notes CE- 


R 

Tent. Data 2,8-57 



8840R2D 


R 

Curve 92CM-9389 


T 

Gauge CE-8253R2 

7007 .. 


See 6166A/7007 


T 

DrawingCE- 

7008 .. 

T 

Tent. Datal to3, 



8250R2 



9-58 


T 

Curve 92CM-8899 


T 

Curves 92CS-8941R1 


T 

Curve 92CM-8909 



& 92CS-9472R1 

6810A. . 

P 

Data 1 to 6,11-69 


T 

OutlineCE-9470B 

6816 .. 

T 

Data 1 to 5,7-67 


T 

Drawi ngs CE-8981R1 


T 

Data 6, 9-62 



-9486 


T 

Data 7, 7-67 


T 

Cu rves 92CS-9469R1 

6850 .. 

T 

Data, 6-56 



& 92CS- 9285R1 

6855 .. 


See 716/6855 


T 

Curves 92CS-9471R1 

6858 .. 


See 760/6858 



& 92CS-9466 

6861 .. 

T 

Data, 7-58 

7014 . 


See604/7014 


T 

OutlineCE-8951R1 

7018 . 


See615/7018 


T 

Curves CE-897 IT- 

7019 . 


See 635/7019 



89697 

7021 . 


See 714/7021 




7025 . 

R 

Tent. Data, 4-59 





R 

Cu rve 92CM-6879 


M 
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IncUx of Types 
7027A to 7552 


For key to symbols , see s/reef Index of Types 1 


Type 


Sheet 

Type 


^ 0 °“ Sheet 



& Date 


4 

" & Date 

7027A. 

. R 

Data 1& 2,8-59 

7204/ 




R 

Curve92CM-10132 

4CX250F T 

Data, 9-62 


R 

Curve92CM-10126 

7213 .. 

T 

Datal to3,1-63 


R 

Curve 92CM-9568 


T 

Curve 92CM-9737 

7035/ 




T 

Curve 92CM-9753 

4X1500 T 

Data, 9-62 


T 

Curve 92CM-9754 

7038 . 

. P 

Data 1 & 2,2-65 


T 

Curve 92CM-9752 ^ 


P 

Data3&4,4-64 

7214 .. 

T 

Datal to3,1-63 


P 

Curve 92CM-7783R2 


T 

Curve 92CM-9737 


P 

Dark Current Range 


T 

Curve 92CM-10185 



92CM-9497 

7247 .. 

R 

Data Chart, 2-70° 

7044 . 

. D 

Data 1 to 3,3*62 

7262A. . 

P 

Datal to6,1-68 

7054 

. D 

Data, 5-62 

7263A.. 

P 

Data, 12-68 



See also8077/7054 

7264 .. 

P 

Tent. Data 1 to 3, —^ 

7055 . 

. D 

Tent. Data, 11-58 



2-59 


D 

Curve 92CS-9774 


P 

OutlineCE-9689R1 

7056 . 

. D 

Tent. Data 1 & 2, 


P 

Curve 92CM-8848 



11-58 


P 

Cu rve 92CM-9356 


D 

Curve 92CM-9789 

7265 . 

P 

Datal to7,2-69 

7057 . 

. D 

Tent. Datal &2, 

7268B.. 

C 

Data 1 to 5,4-66 



11-58 

7271 .. 

T 

Data Chart, 11-69* 


D 

Curve 92CM-9792 

7293A. . 

P 

Data 1,1-62 

7058 . 

. D 

Tent. Data 1 & 2, 


P 

Data 2,4-66 



11-58 


P 

Data 3,1-62 


D 

Curve 92CM-9805 

72958. . 

P 

Datal to3,6-63 

7059 . 

. D 

Tent. Data 1 & 2, 

7295C. . 

P 

Data, 7-67 



11-58 

7315 .. 

C 

Tent. Datal to 3, 6-59 


D 

Curve92CM-9810 


C 

OutlineCE- 


D 

Curve 92CM-9809 



9855R1A 

7060 . 

. D 

Tent. Data 1 to 3, 


c 

Curves 92CS-9858 



11-58 



& 92CS-9861 


D 

Curve 92CM-9806 

7326 .. 

p 

Tent. Data 1 & 2,2-59 


D 

Curve 92CM-9811 


p 

Cu rve 92CM-9840 


D 

Curve92CM-9813 


p 

Curve92CS-9841 

7061 . 

. D 

Tent. Data1&2, 

7357 .. 


See6159W/7357 



11-58 

7360 .. 

D 

Datal to5,3-61 


D 

Curve 92CM-9794 

73898®. 

P 

Datal to3,2-64 


D 

Curve 92CM-9801 

7389C. . 

P 

Data, 7-67 

7094 . 

. T 

Datal to8,5-62 

7408 .. 

R 

Data, 3-62 

7102 . 

. P 

Datal to6,11-69 

7412 .. 

P 

Data, 8-59 

7111 . 

. T 

Datal to6,9-62 


P 

Outline&Notes 

7117 . 

. P 

Data 1& 2,6-66 



CE-9986 

7163 . 

. P 

Datal to5,5-62 


P 

Curves 92CS-9532 

7183A. 

. C 

Datal to5,5-68 



& 92CS-9533 

7189 . 

. R 

Datal to3,3-61 


P 

Curve 92CS-9534 

7199 . 

. R 

Data 1& 2,7-63 

7457 .. 

T 

Data1fo6,1-68 


R 

Curve 92CM-9704 


T 

Data 7, 9-62 


R 

Curves 92CS-9702 


T 

Data 8 & 9,1-68 



&92CS-9703 

7533 .. 

T 

Datal to3,10-60 

7200 . 

. P 

Tent. Data 1& 2, 

7543 .. 

R 

Datal&2,8-60 



7-58 

7551 . . 

D 

Datal & 2,9-63 


P 

Curve 92CM-9577 


D 

Data 3 & 4,4-60 


P 

Curve 92CS-9586 

7552 .. 

D 

Datal to7,9-62 
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Index of Typos 
7553 to 8532/6J4WA 





For key to symbols , see sheet Index of Types 1 


Type 


<r Sheet 

Type 


vO 0 Sheet 




& Date 



& Date 


7553 . 

. D 

Datal to8,9-62 

8053, 8054, 



7554 . 

. T 

Datal to 8,9-62 

8055.. 

p 

Datal to 14,4-67 


7558 . 

. D 

Datal &2,9-63 

8056 .. 

D 

Data 1 to 5,9-63 



D 

Data 3,4-60 


D 

Data 6,5-62 



D 

Curve 92CM- 

8058 .. 

D 

Datal to 5,10-66 




10305R1 

8072 .. 

T 

Datal to5,3-62 



D 

Curves 92CS- 


T 

Data 6,9-62 




10306R1 


T 

Data 7,3-62 




& 92CS-10307R1 

8077/ 





D 

Curve 92CM-10308R1 

7054.. 

D 

Datal to4,5-62 


7586 . 

. D 

Datal to5,2-65 

8092A. . 

P 

Datal to3,9-63 


7587 . 

. D 

Datal to3,1-63 

8121 .. 

T 

Datal to3,10-66 



D 

Data 4 & 5,5-61 


T 

Data 4,3-62 


7642 . 

. T 

Data 1& 2,10-63 


T 

Data 5,9-62 


7650 . 

. T 

Datal to4,9-62 


T 

Data 6,3-62 



T 

Data 5 & 6,1-61 

8122 .. 

T 

Data 1&2,10-66 



T 

Data 7,9-62 


T 

Data 3,3-62 


7651 . 

. T 

Datal to3,9-62 


T 

Data 4 & 5,10-66 



T 

Data 4 to 6,1-61 

8134 .. 

P 

Datal to4,6-66 


7695 . 

. R 

Data Chart, 2-70° 


P 

Data 5,12-66 


7717/ 



8134/VI 

P 

Data, 6-66 


6CY5. 

. D 

Data, 5-62 

8165/ 




7724/ 



4-65A. . 

T 

DataChart, 11-69* 


14G7B 

. D 

Data, 5-62 

8166/ 




7735, 



4-1000A 

T 

DataChart, 11-69* 


7735A 

. P 

Data, 2-69 

8168/ 




7735B. 

. P 

Data 1,2-69 

4CX100QA T 

DataChart, 11-69* 



P 

Data 2 & 3,10-65 

8170/ 





P 

Data4&5,2-69 

4CX5000AT 

DataChart, 11-69* 


7746 . 

. P 

Datal to5,3-61 

8184 . . 

T 

Datal to5,1-63 


7764 . 

. P 

Datal to3,10-60 

8203 .. 

T 

Datal to7,8-64 


7767 . 

. P 

Datal to7,11-69 

8226 . . 

T 

Datal to8,6-63 


7801 . 

. T 

Datal to8,5-61 

8239/ 



__^ 

7835 . 

. T 

Datal to3,6-66 

3X3000F1 T 

DataChart, 11-69* 


7842 . 

. T 

Data, 9-68 

8298A. . 


See 6146B/8298A 


7843 . 

. T 

Data, 9-68 

8379 . . 

T 

Datal to4,5-65 


7850 . 

. P 

Datal to6,5-61 

8380 .. 

D 

Datal to5,1-64 


7868 . 

. R 

Data 1,10-66 

8382 .. 

D 

Data 1 to 5,1-64 



R 

Data 2,5-65 

8393 .. 

D 

Data, 2-65 



R 

Data 3,7-61 

8437 .. 

T 

Data 1 to 6,10-63 


7870 . 

. T 

Data, 9-62 

8438/ 



—- 

7895 . 

. D 

Datal to4,3-61 

4-40QA. 

T 

DataChart, 11-69* 


7898 . 

. D 

Datal to3,5-62 

8441 . . 

D 

Datal to5,2-64 


7905 . 

. D 

Datal to4,3-62 

8456 . . 

D 

Data 1 to5,1-64 


8000 . 
8005 . 

. T 
. T 

DataChart, 11-69* 
DataChart, 11-69* 

8462 . . 

T 

Datal to7,6-64 


8008 . 

. T 

Data, 8-56 

8480 .. 

P 

Datal to4,3-64 


8013A. 

. T 

Data, 9-55 

8501 . . 

T 

Datal to4,4-65 


8020 . 

. T 

Tent. Data, 5-46 

8507A. . 

R 

Datal to6,1-68 


8032 . 

. T 

DataChart, 11-69* 

8521 .. 

P 

Datal to5,6-64 


8032A. 

. 

See 6883B/8032A/ 

8532/ 






8552 

6J4WA . 

D 

Datal to4,4-65 


8051 . 

. P 

Datal to4,4-65 



Use8532 
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Index of Typos 
8541A to EM84/6FG6 


For key to symbols , se* sheet Index of Types 1 

Type jS> 

Sheet 

Type * 

Sheet —n 


& Date 

V* 

& Date 

8541A.. P 

Data 1 to 5,2-69 

8890 .. T 

Datal to5,2-71 

8552 .. 

See6883B/8032A/ 

8891 .. T 

Datal to6,4-71 


8552 

9001 .. D 

Data, 10-43 

8567 .. P 

Data 1 to 3,4-65 

D 

Curve 92C-6291 

8568 .. T 

Datal to5,10-65 

9002 .. D 

Data, 10-43 ^ 

8571 .. P 

Data 1 to 6,7-65 

9003 .. D 

Data, 10-43 

8572A.. P 

Data 1 to5,8-69 

D 

Curve 92C-6289 

8573A.. P 

Datal to5,2-70 

9005 .. D 

Tent. Data, 12-42 

8575 .. P 

Datal to 10,2-70 

D 

Carve 92C-6384 

8587 .. T 

Data, 6-66 

9006 .. D 

Data, 10-43 

8596 .. T 

Data, 7-65 

Cl K/6014 F 

Tent. Data, 12-56 

8605/VI, 


F 

Curve CE-9111T —s 

8605A/2, 


C3J/5632 F 

Tent. Data, 12-56 

8606.. P 

Datal to 10,2-71 

F 

OutlineCE-9109 

8627 .. T 

Datal to5,10-65 

C3JA/5684 F 

Tent. Data, 12-56 

8628 .. D 

Datal to4,10-65 

F 

OutlineCE-9109 

8644, 


C3JL .. F 

Data 1& 2,1-62 

8645 . . P 

Datal to 10,2-69 

C6J/5C21 F 

Tent. Data, 12-56 

8664 .. P 

Datal to8,8-70 

F 

OutlineCE-9161 

8664/VI P 

Data 1& 2,8-70 

06JA/56B5F 

Tent. Data, 12-56 

8673 .. P 

Datal to5,12-66 

F 

OutlineCE-9161 

8674 .. P 

Datal to5,12-66 

Cl61/5665 F 

Tent. Data, 12-56 

8684 .. T 

Datal to5,1-68 

F 

OutlineCE-9160 

8727 .. T 

Datal to9,12-68 

DR 2000, 


8748... P 

Data, 4-67 

DR2010, 


8749 .. P 

Data, 7-67 

DR 2020, 


8775 .. P 

Datal to5,5-68 

DR 2030, 


8791/VI T 

Data, 2-71 

DR2100, 


8792/VI T 

Data, 2-71 

DR2100V1, 


8793 .. T 

Data, 9-68 

DR 2110, 


8794 .. T 

Data, 9-68 

DR2110V1, 


8806 .. T 

Data, 2-69 

DR 2120, 


8807 .. T 

Data 2-69 

DR 2120V1, 


8808 .. D 

Datal to4,5-69 

DR2130. 


8828 .. T 

Datal to5,5-70 

i DR2130V1 C Datal to8.4-71 

8850 .. P 

Datal to 10,5-70 

ECL82. . 

See6BM8/ECL82 

8851 .. P 

Data, 5-70 

ECL86. . 

See 6GW6/ECL86 ^ 

8857/VI, 


EMB4/6FG6 R Data Chart, 2-70° 

8857/V2, 



Use6FG6/EM84 

8858 . . P 

Datal to8,2-71 


— 
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ADDITIONS AND REVISIONS 

For key to symbols , see sheet Index of Types 1. 


Type 

<&° 

Sheet 
& Date 

*0° 

Type 

Sheet 
& Date 

1AY2 . . . 

. . R 

Data Suppl., 

6EH4A_ 

R 

Data Suppl., 



10-71 4 



10-71* 

1AY2A. . 

. . R 

Data Suppl., 

6EJ4A .... 

R 

Data Suppl., 



10-71 4 



10-71* 

1BH2 . . . 

. . R 

Data Suppl., 

6LZ6. 

R 

Data 1 to 3, 



10-71 4 



7-71 

1DG3. . . 

. . R 

Data Suppl., 

6ME6. 

R 

Data 1 & 2, 



10-71 4 



2-72 

1S2A/ 



12SN7GTA. 

R 

On 12SA7 

DY87.. 

. . R 

Data Suppl., 



sheet 



10-71 4 

16LU8A.. . 

R 

Data Suppl., 

1X2C . . . 

. . R 

Data Suppl., 



10-71* 



10-71 4 

19VANP22. 

C 

Data 1 to 6, 

2BJ2A . . 

. . R 

Data 1 & 2, 



2-72 



7-71 

19VBRP22. 

C 

Data 1 to 6, 

2BU2/ 





2-72 

2AH2. . 

. . R 

Data Suppl., 

21VAKP22. 

C 

Data 1 to 6, 



10-71 4 



2-72 

3A2A. . . 

. . R 

Data 1 & 2, 

24LZ6 _ 

R 

Data, 7-71 



7-71 

25JZ8. 

R 

Data Suppl., 

3A3B . . . 

. . R 

Data Suppl,, 



10-71* 



10-71* 

25VABP22. 

C 

Data 1 to 6, 

3BY6 . .. 

. . R 

Data Suppl., 



2-72 



10-71* 

26LX6_ 

R 

Data Suppl., 

3BZ6 . . . 

. . R 

Data Suppl., 



10-71* 



10-71* 

30KD6. . . . 

R 

Data Suppl., 

3CA3A. . 

. . R 

Data 1 & 2, 



10-71* 



7-71 

31LR8_ 

R 

Data Suppl., 

3CB6/ 





10-71* 

3CF6 . . 

. . R 

Data Suppl., 

34 R 3. 

R 

Data Suppl., 



10-71* 



10-71* 

3CZ3A.. 

. . R 

Data 1 & 2, 

36KD6/ 





7-71 

40KD6. . . 

R 

Data Suppl., 

4GJ7/ 





10-71* 

XCF801 

. . R 

Data Suppl., 

4490, 4491. 

R 

Data 1 & 2, 



10-71* 



7-71 

6DL3 . .. 

. . R 

Data 1 & 2, 

4506. 

C 

Data 1 to 3, 



7-71 



7-71 

UKEZ/D 
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Supplement 


ADDITIONS AND REVISIONS (cont'd.) 

For key to symbols , see sheet Index of Types 1. 


Type 

c* 0<X 

9®° 

Sheet 
& Date 

Type <yt> 


Sheet 
& Date 

4507. . . 

. . . P 

Data 1 to 9, 

4555. 

P 

Data 1 to 5, 



10-71 



10 71 

4532, 



4647, 4648. 

T 

Data 1 to 15, 

4532A 

. . . P 

Data 1 to 8, 



10-71 



7-71 

8811. 

T 

Data 1 to 4, 

4549. . . 

. . . P 

Data 1 to 7, 



10-71 



2-72 

8824. 

T 

Data, 7-72 

4552. . . 

. . . P 

Data 1 to 9, 

8825. 

T 

Data, 7-72 



7-71 

8916. 

T 

Data 1 to 8, 


7-71 


DELETIONS 


1K3/1J3. . 

. R 

Data 1 & 2, 

17DXP4.. . 

c 

Data 1 to 5, 



3-64 



8-60 

3CN3A. . . 

. R 

Data, 9-68 

17EFP4 . . . 

c 

Data, 10-65 

6FV8A. . . 

. R 

Data, 3-64 

19FNP4.. . 

c 

Data, 10-66 

6X8. 

. R 

Data 1 to 3, 

19GWP22. . 

c 

Data 1 to 5, 



8-60 



4-67 

12KP4A.. 

. C 

Data, 9-58 

19HCP22 . . 

c 

Data 1 to 4, 

15KP22 . . 

. C 

Data, 7-67 



5-68 

15LP22 . . 

. C 

Data 1 to 6, 

19HMP22. . 

D 

Data, 2-70 



7-67 

19HNP22. . 

C 

Data 1 to 4, 

15NP22 . . 

. C 

Data 1 to 5, 



9-68 



1-68 

19HVP22. . 

C 

Data 1 to 4, 

16TP4 . . . 

. C 

Data, 9-58 



5-69 

17DAP4, . 

. C 

Data, 4-60 

4478. 

P 

Data, 2-69 




8134/VI. . . 

P 

Data, 6-66 


DISCONTINUED TYPES 

The following types have been discontinued. To indicate this fact for 
your future reference, please place a large (•) after these types in the 
"Type column of the Index of Types". 

3AT2 6BS8 6FQ5A 23EQP4 

5GX6 6BZ7 6LH6A 

A See sheet titled RCA RECEIVING TUBE - Supplementary Listing 
at beginning of Receiving Tube Section. 
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